ART NAVIGAȚIEI SOVIEȚICE RECUPERARE DE ARTICOLE Editat de Candidatul la Științe Navale Căpitanul rangul I R N MORDVINOV EDITURA MARINEI A MINISTERUL MARINEI AL UNIUNII SSR Moscova - Compilatori și editori: căpitanul st rang R N Mordvinov, colonelul K I Nikulchenkov și căpitanul I P Gass DE LA COMPILATORI Colecția de articole despre istoria artei navale sovietice este concepută ca o carte de lectură și un manual despre istoria artei navale Colecția include materiale publicate la întâmplare în presa sovietică Pentru această ediție, toate articolele au fost revizuite de autori Colecția este formată din două secțiuni Prima secțiune acoperă istoria artei navale sovietice în perioada intervenției militare străine și a războiului civil din URSS ( - ), a doua secțiune conține materiale despre arta navală sovietică în perioada de restaurare a economiei naționale și a clădirii socialismul în URSS ( - ) ) Întrucât articolele publicate în Colecție nu pot pretinde a fi o acoperire exhaustivă a unui anumit subiect, o bibliografie este dată în originalul Colecției Materialele plasate în Colecție sunt aranjate în conformitate cu periodizarea acceptată a istoriei artei navale Toate datele înainte de ianuarie sunt date în stil vechi unu SECTIUNEA ARTA NAVIGAȚIEI SOVIEȚICE ÎN PERIOADA INTERVENȚII MILITARE STRĂINE ȘI RĂZBOIUL CIVIL ÎN URSS ( - ) amiralul I S Yumashev STALIN SI MARINA URSS Marinarii Rusiei au fost multă vreme strâns legați cu mișcarea revoluționară a clasei muncitoare, cu crusta bolșevică, cu liderii revoluției V I Lenin și J V Stalin Un nucleu proletar semnificativ în rândurile marinarilor, munca fructuoasă pe termen lung a Partidului Bolșevic printre aceștia a contribuit la trezirea și întărirea conștiinței revoluționare în marina Deja în prima revoluție rusă, masele de marinari și-au arătat angajamentul față de cauza poporului, iar în majoritatea covârșitoare a marinarilor, la chemarea lui Lenin și a lui Stalin, s-au ieșit fără ezitare de partea bolșevicilor Încă din octombrie , tovarășul Stalin, în timp ce exercita controlul direct asupra pregătirii și conducerii unei revolte armate, considera flota ca una dintre forțele serioase ale revoluției, iar marinarii navalii justificau încrederea partidului Evaluând rolul marinarilor în zilele asaltului din octombrie, tovarășul Stalin a scris: „Un rol remarcabil în revolta din octombrie l-au jucat marinarii baltici și gărzile roșii din partea Vyborg” * Flota, marinarii militari au luptat eroic împotriva dușmanilor Patriei noastre în timpul războiului civil și a luptei împotriva intervenției străine La inițiativa lui Lenin și Stalin, au fost create flotile militare Volga, Volga-Caspică, Nipru, Ladoga, Onega, nave de război și părți ale flotei au fost transferate în sectoarele cele mai amenințate ale frontului, au fost create apărări de coastă, noi cadre de comandă au fost falsificate, iar rândurile soldaților flotei au fost temperate politic În zilele luptei pentru Tsaritsyn din , la ordinul tovarășului Stalin, a fost creat un detașament special de luptă din nave și bărci fluviale Marinarii - Baltica și Marea Neagră, care au ajuns apoi la Tsaritsyn - au alcătuit echipele acestor nave și au oferit asistență serioasă trupelor care apărau Tsaritsyn Preocupat de întărirea flotilei Volga, tovarășul Stalin, în august , în apogeul bătăliilor pentru Tsaritsyn, s-a adresat lui Lenin cu următoarea scrisoare: „Dragă tovarăș Lenin! Există o luptă pentru sud și Marea Caspică Pentru a lăsa în urmă toată această zonă (și o poți lăsa în urmă!) trebuie să ai mai multe distrugătoare ușoare și vreo două submarine (întreaba-i pe Artyom pentru mai multe detalii) Vă implor să dărâmați toate obstacolele și, astfel, să vă ușurați - mergeți mai departe problema obținerii imediate a ceea ce este necesar Baku Turkestan Caucazul de Nord va fi (necondiționat!) al nostru dacă cererile sunt imediat respinse” I V Stalin, Op v p Tjm la fel, p Această scrisoare, transformată într-o directivă oficială, Lenin a trimis-o comandamentului Flotei Baltice pentru executare imediată În , distrugătoare, tsv, submarine, multe nave de patrulare, bărci și diferite arme de artilerie și mine au fost trimise în Volga și Caspică de la Kronstadt în Acest sprijin a contribuit în mare măsură la finalizarea cu succes a misiunilor de luptă staliniste de către marinarii flotilei Unul dintre fronturile războiului civil, unde balticii, împreună cu armata sovietică, sub conducerea tovarășului Stalin, au câștigat o serie de victorii decisive pe mare și pe uscat, a fost Frontul de la Petrograd O situație dificilă s-a dezvoltat în primăvara și vara anului lângă Petrograd Imperialiștii i-au încredințat generalului contrarevoluționar Iudenich, sprijinit de finlandezii albi și de contrarevoluționarii estonieni, sarcina de a distrage atenția armatei sovietice de pe Frontul de Est prin atacarea Petrogradului Forțe navale semnificative ale intervenționștilor englezi au intrat în Marea Baltică Escadrila engleză aflată sub comanda amiralului Cowan era formată din peste de nave de război - de suprafață și subacvatice - și până la de nave auxiliare Toate aceste forțe erau destinate să lovească din mare împotriva apărătorilor Petrogradului Intervenţioniştii s-au strecurat până la Petrograd; principalele forțe ale flotei lor erau bazate pe Revel (Tallinn) și Helsingfors, iar detașamentele de avans erau bazate pe Bjerka, în Golful Narva și în apropiere de insula Lavensaari Iudenici înainta pe uscat Pericolul de moarte planează peste Petrograd, leagănul Revoluției din octombrie O haită de trădători, atunci neexpuși încă, - ticăloșii Troțki-Ziyoviev, care se îndreptaseră spre posturi responsabile din Petrograd și Kronstadt - se pregătea să predea orașul inamicului și să scufunde principalele nave ale Flotei Baltice > Profitând de conviețuirea troțchiștilor și zinovieviștilor, au ridicat capetele organizații subterane ale Cadeților („centrul național”), menșevicii și alți dușmani ai regimului sovietic Pentru a salva glorioasa cetate a revoluției și a organiza o respingere a inamicului, partidul l-a trimis pe tovarășul Stalin la Petrograd Tovarășul Stalin a restabilit rapid ordinea bolșevică în oraș și, pe front, a adunat muncitorii, a învins cuiburile de spioni, a îndrumat Partidul și organizațiile sovietice să respingă cu hotărâre inamicul Unitățile terestre și maritime au fost fortificate de comuniști Preluând conducerea tuturor activităților de luptă ale unităților armatei și marinei, tovarășul Stalin a acordat o importanță deosebită apărării Petrogradului de pe mare El a considerat sectorul maritim al frontului ca fiind unul dintre cele mai importante, considerând Golful Finlandei și Lacul Ladoga drept zonele cele mai amenințate, „deschizând posibilitatea debarcării inamicului din vestul și estul Petrogradului” Tovarășul Stalin a intensificat operațiunile de luptă ale flotei, a inspirat balticii la noi fapte în numele revoluției El a dezvăluit linia perfidă a lui Troțki și a acoliților săi, care, sub pretextul lipsei de combustibil, încercau să slăbească capacitatea de luptă a flotei La scurt timp după sosirea la Petrograd, tovarășul Stalin a vizitat diverse sectoare ale frontului, a vizitat Kronstadt, iar la mai a transmis în nota sa către VI Lenin prin fir direct următoarele: • „Astăzi mi s-a arătat propunerea comandantului șef de a reduce flota din cauza crizei de combustibil Am avut o conferință în acest sens cu toți lucrătorii noștri navali și am ajuns la concluzia că propunerea comandantului șef era complet greșită Motive: În primul rând - unități mari, în cazul în care sunt transformate în plute plutitoare * I V Stalin, Sochch vol p opt vor pierde ocazia de a pune armele în acțiune, adică acestea din urmă pur și simplu nu vor trage, deoarece există o legătură directă între mișcarea navei și acțiunea pistolului; a doua este că nu este adevărat că nu avem scoici mari, douăsprezece șlepuri cu obuze au fost „descoperite” zilele trecute; în al treilea rând, criza combustibilului trece, pentru că deja am reușit să acumulăm patru sute douăzeci de mii de puds de cărbune, fără să luăm în calcul păcură, și primim un tren încărcat de cărbune în fiecare zi; în al patrulea rând, m-am convins că flota noastră se transformă într-o adevărată flotă cu marinari disciplinați gata să apere Petrogradul cu toată puterea Datorită îngrijirii zilnice a tovarășului Stalin, flota baltică, slăbită de politica perfidă a troțkiştilor, s-a ridicat în picioare Ei au oferit o mare asistență forțelor terestre și muncitorilor din Petrograd, obținând o serie de victorii majore asupra marinei intervenționiste Balticii au intensificat lupta minelor și le-au dat „oaspeților” străini aroganți o lecție clară a înaltei lor îndemânări în această afacere specială și complexă Navele sovietice (cum ar fi distrugătorul Gavriil, de exemplu) au intrat cu îndrăzneală în luptă cu forțele inamice superioare numeric și au câștigat Ajutând armata sovietică să apere Petrogradul de atacul combinat al intervenționștilor și al Gărzilor Albe, marinarii Flotei Baltice au luptat pe mare cu nave inamice, au efectuat bombardamente de artilerie pe coasta ocupată de inamic, au paralizat activitatea submarinelor inamice , au respins raiduri ale torpiloarelor și aeronavelor Kronstadt Yag, au înființat câmpuri de mine etc , adică au efectuat cele mai diverse și tipice operațiuni de luptă pentru forțele navale Conducătorul și organizatorul lor a fost tovarășul Stalin, care i-a învățat pe marinarii tinerei flote sovietice să lupte cu dușmanii patriei după toate regulile științei militare sovietice În timpul luptei de la periferia Petrogradului, o treime din componența navei a flotei engleze care opera aici a fost scoasă din funcțiune Evaluând acțiunile de luptă ale flotei și caracterizându-i rolul în luptele de la Petrograd, tovarășul Stalin a remarcat: „Nu pot decât să spun câteva cuvinte despre flotă Este imposibil să nu salutăm faptul că flota baltică, care era considerată pierdută, este reînviată în cel mai real mod Marinarii baltici s-au regăsit, reînviind cele mai bune tradiții ale flotei revoluționare ruse în isprăvile lor Fără aceste condiții, Petrogradul nu ar fi fost ferit de cele mai periculoase surprize de la mare Marinarii baltici au jucat un rol important în lichidarea rebeliunii contrarevoluționare de la fortul Krasnaya Gorka Această operațiune este deosebit de semnificativă prin faptul că, în timpul implementării ei, tovarășul Stalin a oferit marinarilor o lecție vizuală de atitudine creativă, marxist-leninistă față de vechea știință militară, a supus canoanele ei învechite criticilor anihilante și le-a opus cerințelor unei noi , știința militară sovietică bazată pe fundamentul solid al teoriilor marxist-leniniste Comandamentul bazei navale Kronstadt a primit ordin să trimită nave de război în mare pentru a bombarda fortul rebel Referindu-se la faptul că acest lucru se presupune că contravine cerințelor științei maritime, care consideră că este posibil să se ia cetățile marine numai de pe uscat, comandamentul naval a adus nu în mare, ci doar la marele raid de la Kronstadt ' I V S talya p, Soya , Vol p •Ibid , p - R cuirasatul „Andrew cel dintâi chemat”; în același timp, o altă navă de linie, Petropavlovsk, trăgea din port Având în vedere distanța, focul acestor nave nu a făcut rău lui Krasnogi Gorka Între timp, rebeliunea s-a extins la forturile Grey Horse și Obruchev Tovarășul Stalin, cu perspicacitatea sa profundă caracteristică, a dezlegat planurile rebelilor și ale stăpânilor lor - intervenționistii străini, ocupând Krasnaia Gorka, această cheie a Kronstadt-ului, și ridicând o răscoală în alte forturi, inamicii sperau astfel să slăbească întregul sovietic zonă fortificată, pentru a bombarda apoi Petrogradul și, combinând acțiunile lor cu ofensiva trupelor lui Iudenici pe front și răscoala de la Petrograd însuși, să cucerească orașul Ca întotdeauna, tovarășul Stalin a acționat rapid și hotărât El a pregătit și a efectuat o operațiune remarcabilă pentru a lua Krasnaya Gorka prin acțiuni combinate de pe uscat și pe mare A anulat ordinul comandamentului naval și a ordonat navelor să plece pe mare Le-a încredințat sarcina de a da lovitura principală rebelilor, efectuând foc zdrobitor de la tunurile de doisprezece inci direct pe fort Tovarășul Steel a ordonat și formarea detașamentelor de marinari pentru a ataca Krasnaya Gorka de pe uscat Ca urmare a bombardamentelor de artilerie din mare și a loviturii de pe uscat a marinarilor și a soldaților Armatei Roșii din iunie , Krasnaya Gorka a fost luată și steagul roșu a arborat din nou peste el În aceeași zi, a fost ocupat și fortul Grey Horse Astfel, abordând una dintre cele mai dificile misiuni de luptă din timpul războiului civil, tovarășul Stalin a creat o nouă știință militară – știința celui mai avansat sistem social – a răsturnat normele și dogmele științei militare a vechii societăți burgheze Experiența instructivă a acestei operațiuni combinate a intrat în arsenalul artei militare a lui Stalin și a fost folosită în mod repetat de Marina ulterior, pentru a sprijini armata în capturarea bazelor navale puternic fortificate și a punctelor de coastă Imediat după lichidarea rebeliunii din forturile de coastă, unități ale Armatei Sovietice, la ordinul tovarășului Stalin, au lansat o ofensivă generală Sprijinind această ofensivă, unitățile Diviziei Infanterie, împreună cu marinarii Flotei Baltice și Flotilei Onega, au atacat finlandezii albi, au debarcat trupe în apropierea gurii râului Vidlitsa și au învins o mare bază militară Acolo a fost lichidat sediul așa-numitei „Armate de Voluntari Oloneț”, fiind confiscate depozite bogate de muniții, echipamente și alimente Tovarășul Stalia, care a urmărit îndeaproape cursul acestei operațiuni geniale, a trimis următoarea telegramă participanților săi pe iunie: „Salutăm cu căldură echipei altruiste, eroilor Armatei Roșii și marinarilor glorioși care au învins cuibul dușmanilor Rusiei de lângă Vidlitsa Suntem siguri că Rusia muncitorească și țărănească va aprecia fapta ta curajoasă Așteptăm victorii de la voi și în sectorul Petrozavodsk I S t a l i n " Soldații sovietici care au apărat Petrogradul sub conducerea tovarășului Stalin în vara anului , care de fapt stăpâneau știința stalinistă a victoriei, respingând noile încercări ale inamicului de a captura Petrogradul, au dat o lovitură zdrobitoare inamicului în toamna acelei an Create și antrenate de tovarășul Stalin, unitățile armatei sovietice, marinarii baltici și muncitorii din Petrograd, nu numai că au respins atacul Gărzilor Albe și a stăpânilor lor străini, dar au aruncat și rămășițele armatelor inamice învinse de pe pământul sovietic Credea că este invincibil, * K E Voroshilov, Stalin și Armata Roșie, Voennzdat, , p IG Flota engleză, după ce a suferit pierderi grave, a fost nevoită să se retragă Pecetea inovației revoluționare îndrăznețe se află pe toate operațiunile desfășurate de tovarășul Stalin pe alte fronturi responsabile ale războiului civil Pe toate fronturile conduse de tovarășul Stalin în timpul războiului civil, oriunde s-au desfășurat operațiuni militare în zonele de coastă, pe malul lacului și fluvial, el a implicat invariabil forțele flotei în operațiuni de luptă, organizând formațiuni navale adecvate Este caracteristic că începutul reconstrucției Flotei Mării Negre a fost pus de tovarășul Stalin în momentul finalizării înfrângerii armatelor lui Denikin din sud Într-o telegramă din ianuarie , adresată înaltului comandament, semnată de tovarășul Stalin, erau enumerate toate măsurile pentru a asigura apărarea navală rapidă și fiabilă a granițelor sovietice din sud Telegrama spunea: „Având în vedere apropierea unităților armatelor sudice de coasta Mării Azov și a Mării Negre, acum pare necesar să se ia imediat măsuri urgente pentru a organiza apărarea de coastă împotriva eventualelor tentative ale inamicului atât de a bombarda porturile, cât și porturile de pe nave militare , și să producă în acele sau în alte puncte ale operațiunilor de debarcare de coastă În afară de artileria grea de câmp, armatele frontului nu au alte mijloace de apărare de coastă la dispoziție și, prin urmare, Consiliul Militar Revoluționar al Frontului ІOzh întreabă: Primul este de a trimite urgent un reprezentant al Departamentului Maritim din centru pentru a crea un Departament Maritim sub Shtayuzh Al doilea este de a întări Shtayuzh cu doi comandanți militari în scopul de mai sus În al treilea rând, trimiterea urgentă a numărului necesar de mine pentru construirea de bariere în punctele cele mai importante din punct de vedere strategic de pe litoralul mării În al patrulea rând, pentru a efectua recunoașterea necesară, trimiteți către Frontul de Sud numărul necesar de hidroavioane și bărci de mare viteză În al cincilea rând, să aprovizioneze cele mai importante porturi ale portului, precum și gurile de vărsare ale râurilor, cu artileria navală necesară la prima ocazie, conform condițiilor de transport La rândul său, Consiliul Militar Revoluționar emite un ordin de înregistrare și colectare a tuturor activelor de apărare de coastă capturate în porturile fluviale și maritime inamice, porturi și porturi Valoarea acestui document este neprețuită Se bazează pe o previziune strategică și operațională profundă În meme, coasta este considerată ca parte integrantă a unei singure direcții strategice în care s-au dezvoltat operațiunile ofensive In acelasi timp era considerată ca o direcție în care inamicul putea încerca să bombardeze porturile și porturile și chiar trupele de uscat Mai departe, din telegrama citată reiese că, în condițiile unei situații anume, tovarășul Stalin a considerat necesară organizarea apărării litoralului, pe care a contat cu siguranță să fie capturată de armatele Frontului de Sud Tovarășul Stalin a luat și hotărârea îndrăzneață de a asigura apărarea coastei cu artilerie grea de câmp, aflată la dispoziția frontului, și echipamente de apărare de coastă capturate de la inamic În același timp, împreună cu artileria pentru apărarea celor mai amenințați CHGAVMF (Arhiva Centrală de Stat a Marinei), f , d , l IJ // obiecte - porturi, porturi și estuare - s-a planificat utilizarea câmpurilor de mine Deja în aceste prime bătălii decisive pentru tânăra Republică Sovietică s-au scos la iveală trăsăturile strălucitoare ale conducerii militare a tovarășului Stalin Egoul este, în primul rând, o luptă fără milă împotriva tiparului și rutinei în afacerile militare, capacitatea de a asigura interacțiunea tuturor ramurilor forțelor armate și, combinând corect eforturile acestora, să pregătească și să dea o lovitură decisivă inamicului în direcția în care este cel mai probabil să se obțină rezultate maxime Tovarășul Stalin învață: stăpânirea experienței militare a poporului rus, a marilor lui comandanți și comandanți navali și folosind tot ce este mai bun din această experiență, amintiți-vă întotdeauna că metodele de război nu pot rămâne eterne, de nezdruncinat, că se dezvoltă, se schimbă în funcție de starea economia si structura politica a statului Activitatea militară a lui Stalin oferă exemple remarcabile de analiză profundă, studiu zilnic al afacerilor militare și îmbunătățire constantă a luptei; absența oricărei aparențe de confuzie în cazul eșecurilor și complezența, complezența în caz de succes; mare atenție și grijă pentru pregătirea personalului și educația politică a personalului în spiritul devotamentului nemărginit față de Partidul Bolșevic și poporul sovietic tara natala; mobilizarea tuturor forțelor din spate pentru a ajuta frontul; utilizarea tacticii ofensive, capacitatea de a consolida pozițiile câștigate Folosind vechile mijloace de a duce război în timpul războiului civil Armata și Marina Sovietică, înarmate cu artă militară stalinistă avansată, au putut să demonstreze în mod clar marea putere a noii arte militare ca una dintre sursele puternice ale invincibilității țării socialismului Pe parcursul celor douăzeci de ani de la încheierea războiului civil, tovarășul Stalin a făcut o treabă extraordinară de dezvoltare a Forțelor Armate ale statului sovietic pe baza creșterii economiei țării, a industrializării acesteia și a colectivizării agriculturii Flota noastră a ieșit din Primul Război Mondial și Războiul Civil în cea mai dificilă stare, partea sa materială a fost grav subminată și depășită, iar orice revizie serioasă, ca să nu mai vorbim de posibilitatea unei noi construcții de nave de război, a fost imposibilă mult timp După război, cadrele flotei s-au rărit și ele, mulți marinari experimentați au murit în luptele pentru revoluție, iar organizațiile de partid ale flotei au slăbit și ele Partidul Bolșevic și marii săi lideri Lenin și Stalin și-au stabilit sarcina de a restaura Marina în cel mai scurt timp posibil și de a o pregăti pentru luptă Deja în martie , Congresul al X-lea al Partidului, la inițiativa tovarășului Stalin, a adoptat o decizie istorică asupra flotei „Congresul consideră că este necesar, în concordanță cu situația generală și cu resursele materiale ale Republicii Sovietice, să se ia măsuri pentru reînvierea și întărirea Marinei Roșii” Această decizie prevedea implementarea lucrărilor de organizare a flotei într-o manieră programatică, personalul de personal în primul rând din muncitori din fabrici, îmbunătățirea globală a organizării instruirii, consolidarea flotei cu lucrători politici etc Măsuri de refacere a navei avariate personal și instruirea personalului nou a făcut posibilă cea mai veche Baltică a noastră • VKP(b) în rezoluțiile și deciziile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central vzd b e, h i, doamna-itizdat, , p J În primăvara anului , Marina Rusă urma să înceapă campanii de antrenament și să efectueze primele manevre Conform instrucțiunilor Comitetului Central al Partidului, marinarii comuniști s-au întors în flotă; li s-au alăturat curând forțele tinere ale reînnoirii Komsomolului La inițiativa lui Lenin și Stalin, la octombrie , cel de-al cincilea Congres al Ligii Tineretului Comunist a preluat patronajul Marinei Acesta a fost începutul unei puternice legături între flota renastă și minunata noastră tinerețe sovietică, cu Komsomolul leninist-stalinist, care a jucat un rol proeminent în întărirea puterii maritime a Patriei noastre Până în , flota noastră și-a încheiat perioada de recuperare și a intrat într-o perioadă de reconstrucție tehnică Flota a fost întărită literalmente de la lună la lună; preocuparea Partidului Bolșevic și a tovarășului Stalin personal pentru oamenii flotei a dat rezultate deosebit de mulțumitoare În iulie , după ce a vizitat flota Mării Negre, însoțit de tovarășii săi de luptă K E Voroshilov și Sergo Ordzhonikidze, tovarășul Stalin a observat exercițiile navelor acestei flote Tovarășul Stalin ne-a lăsat tuturor o înregistrare memorabilă în jurnalul de bord al crucișătorului Chervona Ucraina: „Eram pe crucișătorul Chervona Ucraina Am participat la o seară de spectacole de amatori Impresie generală: oameni minunați, viteji, camarazi cultivați, gata să facă orice de dragul cauzei noastre comune Este o plăcere să am de-a face cu asemenea camarazi Este frumos să lupți cu dușmanii din rândurile unor astfel de luptători Cu asemenea camarazi, întreaga lume a exploatatorilor și a asupritorilor poate fi învinsă Vă doresc succes, prieteni din Chervona Ukraina! I Stalin Aceasta nu a fost doar o înaltă apreciere a soldaților flotei și a întregii activități anterioare a partidului în pregătirea cadrelor de marinari militari, ci și un ordin din partea liderului de a îmbunătăți în continuare flota și de a-și întări puterea Implementarea cu succes a planurilor de industrializare pe cinci ani ale lui Stalin a creat baza industrială, materială și tehnică necesară pentru echiparea armatei și marinei sovietice Întărită pe baza victoriilor politicii de industrializare, industria construcțiilor navale a început de la an la an să întărească tot mai mult flota, ajutând-o să devină un puternic asistent al Armatei Sovietice Concomitent cu dotarea armatei și marinei cu tehnologie avansată, s-a dezvoltat constant și educația politică a cadrelor de luptători și comandanți, căreia tovarășul Stalin i-a acordat zilnic o atenție excepțională Tovarășul Stalin le-a reamintit neobosit soldaților noștri și întregului popor sovietic de necesitatea unei pregătiri constante pentru a respinge dușmanii și a cerut ca poporul sovietic „să fie la fel de neînfricat în luptă și nemiloasă față de dușmanii poporului precum a fost Lenin, astfel încât să fie liber de orice panică, din orice aparență de panică, când lucrurile încep să se complice și ceva pericol se profilează la orizont ” Odată cu creșterea flotelor noastre „vechi” – Marea Baltică și Marea Neagră – la instrucțiunile tovarășului Stalin, Flota Pacificului a fost creată în , iar un an mai târziu – în , după construirea Canalului Marea Albă-Baltică a fost finalizată - a fost creată Flota de Nord La iulie , tovarășul Stalin, împreună cu S M Kirov și K E Voroshilov, au vizitat portul Soroka (acum Belomorsk) t ii in' Stalpn> Op » v p I V S t și i Discurs la ședința preelectorală a alegătorilor din districtul deonrat stalinist din Moscova Partizdat p / iіolpins na nordul navelor de război În calitate de ginere, tovarășul Stalin și gloriosii săi camarazi de arme au ocolit Kola Zalip cu vaporul, cercetându-i țărmurile și delimitând locurile pentru viitoarele baze ale Flotei de Nord N acolo în Arctica, pe paralela , la instrucțiunile tovarășului Stalin, au fost create baze navale, baterii de coastă și alte cetăți ale flotei, care au jucat un rol proeminent în Marele Război Patriotic Pe exemplul creării Flotei de Nord, toată puterea previziunii ingenioase a conducătorului nostru deplin este deosebit de vizibilă: în războiul trecut, împreună cu rezolvarea sarcinilor generale pentru apărarea coastei, această flotă a jucat un rol remarcabil rol în protejarea căilor noastre maritime externe și interne și a unităților asistate ale Arminului sovietic în înfrângerea finală a forțelor inamice din nord După ce a pus bazele Flotei Pacificului, tovarășul Stalin a urmărit întotdeauna îndeaproape dezvoltarea acestei flote, care a fost chemată să efectueze o supraveghere responsabilă de luptă pe frontierele maritime din Orientul Îndepărtat ale Patriei noastre În același timp, I V Stalin a arătat o grijă cu adevărat paternă față de oameni asupra educaţiei şi vieţii personalului În decembrie , într-una dintre sălile mici ale Kremlinului, tovarășul Stalin și o sută dintre cei mai apropiați asociați ai săi - tovarășii Molotov, Voroșilov, Ordzhonikidze - au primit o delegație de comandanți juniori - tmkhookeaishchei Într-o conversație simplă și sinceră cu ei, Joseph Vissarionovici s-a interesat puternic de viața și serviciul Pacificului El și-a întrebat interlocutorii nu numai despre designul și calitatea noilor echipamente militare, ci și despre facilitățile de cazare și de viață ale echipajelor navelor noastre, a aflat cum trăiesc ofițerii și marinarii după ce se întorc din călătoriile pe mare la baze, cum sunt hrăniți, cum sunt satisfăcute nevoile culturale ale marinarilor A pus doar întrebări dar a explicat și în detaliu neînțelesul, a dat sfaturi Impresiile acestei întâlniri sunt păstrate de neșters în memoria oamenilor din flotă La începutul celui de-al treilea plan cincinal al lui Stalin, partidul și tovarășul Stalin au dezvoltat un program pentru construirea unei flote maritime și oceanice puternice a Uniunii Sovietice Cu mare entuziasm patriotic, întregul nostru popor a îndeplinit această mare sarcină stalinistă În , au avut loc mari schimbări în viața Marinei noastre Acesta a fost primul an în care flota a primit o reaprovizionare tehnică deosebit de mare: noi crucișătoare, lideri, distrugătoare În , șantierele navale au oferit flotei noastre de cinci ori mai multe nave în ceea ce privește deplasarea decât în orice obiectiv al celui de-al doilea plan cincinal Noile nave, care au fost construite sub supravegherea și îndrumarea constantă și strânsă a tovarășului Stalin, includeau tot ce este mai bun pe care le-a dat tehnologia țării în creștere rapidă a socialismului Și flota a trebuit să primească acest echipament puternic de la an la an în cantități tot mai mari Partidul și guvernul, și tovarășul Stalin personal, au subliniat întotdeauna marea importanță a pregătirii personalului pentru stăpânirea noii tehnologii, stăpânirea ei Pentru flotă, aceasta a fost o sarcină de o importanță deosebită În legătură cu aceasta, marinarii s-au confruntat cu o serie de probleme de mare importanță organizatorică și, mai ales, cu problema stabilirii unei astfel de perioade de serviciu naval astfel încât personalul să aibă timp să studieze perfect echipamentele și armele complexe care le-au fost încredințate, de ridicarea autorităţii personalului de comandă şi perfecţionarea ulterioară teoretică O atenție deosebită în această perioadă a fost acordată dezvoltării teoriei navale și punerii sub ea a unei baze solide ale marxism-leninismului Mulți dintre noi își vor aminti mereu de întâlnirile repetate ale lui I V Stalin cu marinarii și constructorii de nave, unde problemele de proiectare și construcție au fost discutate mult timp în cel mai detaliat mod nave de război, conformitatea maximă a acestor nave cu cerințele luptei moderne și cerințele ridicate de zi cu zi ale personalului Foarte interesat mereu de serviciul și viața personalului navelor noastre, Iosif Vissarionovici a cerut constant crearea unor condiții de viață comune pentru marinarii militari și a vorbit despre ei ca despre oameni demni de mare grijă Mulți dintre noi își amintesc de ședința extinsă a Consiliului Militar Principal al Flotei din decembrie A avut loc la Kremlin în prezența și cu participarea directă a tovarășului Stalin și a unui număr dintre cei mai apropiați asociați ai săi Tovarășul Stalin i-a chestionat cu atenție pe mulți dintre participanții la întâlnire, printre care se numărau destul de mulți muncitori navali care veniseră din locurile lor Instrucțiunile înțelepte ale conducătorului, observațiile sale către vorbitori, fiecare cuvânt rostit de marele profesor la această întâlnire istorică, personalul flotei și-a amintit pentru a le pune în practică, în treburile militare, ★ * * P G SOFINOV ÎNTREBĂRI DE ISTORIA RĂZBOIULUI CIVIL ȘI INTERVENȚIA MILITARĂ STRĂINĂ ÎN OPERAREA LUI J V STALIN În ultimii ani, poporul sovietic a primit o vistierie remarcabilă - lucrările colectate ale tovarășului Stalin Publicarea a volume din lucrările lui JV Stalin este un eveniment major în viața ideologică a poporului sovietic și a Partidului Comunist Articolele și discursurile, scrisorile și telegramele, studiile despre problemele fundamentale ale politicii partidului și puterii sovietice, scrise de tovarășul Stalin, sunt o contribuție neprețuită la istoriografia statului sovietic și a societății sovietice Lucrările tovarășului Stalin despre istoria Războiului Civil, precum și despre alte perioade din istoria URSS, servesc drept ghid indispensabil în procesul cercetării istorice Semnificația lucrărilor lui I V Stalin este excepțional de mare, nu numai pentru că ele conțin o analiză științifică profundă a motivelor naturii intervenției militare străine și a războiului civil, cursul întregii lupte împotriva dușmanilor interni și externi ai sovieticilor Republicii, dar și pentru că sunt dovezi documentare despre această epocă eroică a organizatorului direct și conducător al victoriilor Armatei Sovietice Majoritatea lucrărilor lui JV Stalin consacrate luptei armate pentru libertatea și independența statului socialist din - au fost scrise pe fronturi, în focul unei lupte acerbe împotriva intervenționștilor și a Gărzilor Albe Documentele lui Stalin erau documentele călăuzitoare de acțiune ale partidului Fiecare pagină din lucrările lui Stalin respira o viață plină de viață și intensă eu Perioada războiului civil și a intervenției militare străine este cea mai importantă perioadă din istoria statului nostru Ego a fost după cum subliniază tovarășul Stalin, „o perioadă de război care și-a pus amprenta asupra întregii vieți interne și externe a Rusiei” În legătură cu atacul armat al statelor imperialiste asupra tânărului sovietic /cinci partidul republicii bolpispnkop așteaptă, loiish și Stalin au stabilit un curs pentru acțiunea militară împotriva intervenționștilor În schița planului pentru pamfletul Despre strategia politică și tactica comuniștilor ruși, I V Stalin caracterizează acest curs ca fiind una dintre întorsăturile istorice în dezvoltarea Rusiei, care a început după o scurtă perioadă de construcție pașnică - după Brest Pace „Performanța cehoslovacilor, ocuparea Murmanskului, Arhangelskului, Vladivostokului, Bakului de către trupele Antantei, declararea războiului Rusiei sovietice de către Antanta”, scria tovarășul Stalin, „toate acestea au determinat în cele din urmă întoarcerea de la începutul unui proces pașnic construcție până la operațiuni militare, până la apărarea centrului revoluției mondiale de atacurile dușmanilor interni și externi” * * De o importanță decisivă pentru înțelegerea cauzelor și naturii războiului civil și a intervenției militare străine este analiza lui Stalin asupra formării forțelor unite ale contrarevoluției Intervenția militară, subliniază tovarășul Stalin, nu a fost un accident „ Rădăcinile intervenției militare se află în contradicțiile de clasă dintre puterea sovietică, pe de o parte, și capitalul internațional cu crupa generalilor săi în Rusia, pe de altă parte „ Tovarășul Stalin subliniază într-un număr din lucrările sale că numai combinația a două forțe – contrarevoluția internă și imperialiștii străini – a creat terenul pentru intervenția militară în Ambele forțe au luat contur deja în prima jumătate a anului ofițeri generalilor, conducătorilor cazaci și kulacilor, tot felul de partide antisovietice nu aveau arme și bani La rândul lor, imperialiștii Antantei, care aveau arme și bani, nu au putut „elibera” un număr suficient de forțe militare pentru intervenție, deoarece aceste forțe erau necesare pentru războiul cu Germania și Austria În plus, nu puteau fi complet de încredere pentru lupta împotriva puterii sovietice „Ar putea acești ofițeri și generali”, scrie tovarășul Stalyi, „să organizeze un război serios împotriva puterii sovietice fără sprijin financiar, militar și orice alt sprijin din partea capitalului internațional? Bineînțeles că nu au putut Ar putea capitalul internațional să organizeze o intervenție serioasă fără ajutorul acestui grup de ofițeri și generali ai Gărzii Albe? Nu cred că aș putea ” „Condițiile luptei împotriva puterii sovietice”, subliniază tovarășul Stalin în Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune, „au dictat unificarea ambelor forțe antisovietice, străine și interne Și această asociație a luat contur în prima jumătate a anului După ce a dezvăluit modelul istoric și baza de clasă pentru unificarea forțelor antisovietice străine și interne, JV Stalin a determinat astfel natura întregului război civil din URSS Acesta nu a fost un război civil obișnuit, dintre care au existat multe în trecut A fost un război al muncitorilor și țăranilor, care și-au luat puterea în propriile mâini, împotriva dușmanilor externi și interni ai revoluției socialiste În acest război s-a decis soarta unui nou sistem socio-economic, fără precedent în istoria omenirii Tovarășul Stalin a arătat că a fost un război în care lupta pentru socialism și pentru independența națională a țării noastre s-a contopit într-un tot inseparabil Natura internă a războiului civil I V Stalia a subliniat în mod repetat „Denikin și Kolchak”, a scris el în articolul său „Despre legea marțială în sud” I V S t a l v I, Soch , vol B, p - I V Stalin, Soch , vol , p • Tai zhe • Istoricul PCUS(b) Curs scurt, p poartă cu ei nu numai jugul latifundiarului și al capitalistului, ci și jugul capitalului anglo-francez Pentru a apăra câștigurile revoluției socialiste, tovarășul Stalin subliniază în Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune: „Partidul a trezit poporul la un război patriotic împotriva invaziei trupelor de intervenție străină, împotriva revoltelor claselor exploatatoare răsturnate de revoluţie” * Analiza lui Stalin asupra formării forțelor unite ale contrarevoluției este de o importanță fundamentală pentru înțelegerea întregului curs al războiului civil din URSS El avertizează împotriva exagerării posibilităților de contrarevoluție atât internă, cât și externă, luate separat, și explică motivele prelungirii relative a războiului civil O altă întrebare importantă, care a găsit o acoperire deplină și cuprinzătoare în scrierile tovarășului Stalin, este problema formelor de intervenție militară Tovarășul Stalin ne învață că intervenția poate fi deschisă, atunci când o țară ostilă își introduce în mod deschis trupele pe teritoriul unei alte țări și deghizată, când o țară ostilă folosește forțe contrarevoluționare interne în altă țară, organizează și finanțează revolte și revolte, lovește împreună tot felul de blocuri din alte țări și le pune împotriva adversarului său În anii Războiului Civil, imperialiștii anglo-franco-americani au folosit ambele forme de intervenție Tovarășul Stalin scria la acea vreme că agenții imperialismului „ se plimbă prin toate țările, din Finlanda până în Caucaz, din Siberia până în Turkestan, aprovizionând contrarevoluționarilor, organizând comploturi de jaf, organizând o campanie împotriva Rusiei sovietice, forjând lanțuri pentru popoarele Occidentului” Tovarășul Stalin a dedicat multă atenție expunerii formelor deghizate de intervenție și tacticii imperialiștilor În martie , când Sovietul de la Murmansk, cu sprijinul trădătorului Troțki, a acceptat oferta britanică de „ajutor”, I V Stalin a apreciat acest „ajutor” drept un pretext convenabil pentru ocuparea completă a nordului de către trupele britanice „Prezența trupelor lor în regiunea Murmansk și sprijinul efectiv acordat lui Murman”, a spus I V Stalin, „britanicii pot folosi în cazul unei complicații ulterioare a situației internaționale, ca bază pentru ocupație” * La aprilie , sub pretextul „protejării vieții și proprietăților supușilor Imperiului Japoniei”, Japonia, cu știrea și acordul Statelor Unite, a debarcat prima sa debarcare la Vladivostok V I Lenin și J V Stalin i-au telegrafiat imediat ( aprilie) Sovietului de la Vladivostok: „Considerăm situația ca fiind foarte gravă și îi avertizăm pe tovarăși în cel mai categoric mod Nu vă faceți iluzii: probabil că japonezii vor avansa Este inevitabil Toți aliații fără excepție îi vor ajuta Prin urmare, trebuie să începem să ne pregătim fără cea mai mică întârziere și să ne pregătim serios, să ne pregătim cu toată puterea ” Subliniind că intervenționiștii japonezi „vor fi ajutați de toți aliații fără excepție”, V I Lenin și J V Stalin au avertizat astfel că În ciuda existenței unor anumite contradicții între statele imperialiste, acestea vor acționa ca un front unit în lupta împotriva puterii sovietice ' I V Stalin, Soch , vol , p Istoricul PCUS (b) Curs scurt, p I V Stalin Lucrări, vol p * K-E Voroshi loo, Stalin și Armata Roșie, jud Voennadat p V I Lepin, Din epoca războiului civil, Pargnzdag , p - /a În iulie , în legătură cu decizia fracțiunii menșevic-socialiste-revoluționare a Sovietului de la Baku de a cere britanicilor ajutor împotriva turcilor JV Stalin a cerut categoric de la Consiliul de la Baku implementarea unei politici internaționale independente și o luptă hotărâtă împotriva agenților capitalului străin, până la arestarea membrilor misiunilor corespunzătoare În aceeași perioadă, JV Stalin a dezvăluit intrigile imperialiștilor britanici din Asia Într-o scrisoare către V I Lenin din iulie, acesta a subliniat din nou situația alarmantă din Turkestan și a cerut să se ia măsuri urgente, „ altfel a avertizat el: „Riști să obții un nou Murmansk ”* În directivele sale, tovarășul Stalin a învățat partidul local și organizațiile sovietice să vadă o legătură directă între revoltele contrarevoluționare și activitățile subversive ale statelor imperialiste I-a demascat pe socialiști-revoluționari și pe menșevici, naționaliști burghezi de orice tip, ca agenți ai imperialiștilor străini Când, în primăvara lui , eșecul planurilor intervenționiste de a sugruma puterea sovietică cu propriile forțe a devenit clar, tovarășul Stalin a scris în articolul său „Rezervele imperialismului”: în lupta împotriva socialismului națiunilor mici și mari dependente Aici tovarășul Stalin notează trăsătura cea mai caracteristică a noii etape a intervenției militare Această directivă stalinistă este importantă nu numai pentru înțelegerea întregului curs al luptei armate a poporului sovietic împotriva dușmanilor externi și interni ai socialismului, ci și pentru înțelegerea relațiilor dintre țările individuale din tabăra intervenționștilor De asemenea, ajută la înțelegerea corectă a relației dintre principalii organizatori ai intervenției - America, Anglia și Franța Se știe că Statele Unite au avut mai puține decât alte țări pe teritoriul nostru propriile trupe Pe această bază, unii istorici sovietici au concluzionat că America nu a luat parte activ la intervenție, că se presupune că a tratat Rusia sovietică mai pașnic De fapt, nu a fost deloc așa Încă din noiembrie , V I Lenin a subliniat că Republica Sovietică se va confrunta cu „ o luptă disperată împotriva imperialismului anglo-american” Indicația tovarășului Stalin a unei forme deghizate de intervenție, a folosirii de către imperiali a „națiunilor dependente mici și mari” pentru a lupta împotriva socialismului, oferă cheia înțelegerii adevăratului rol al Americii în perioada intervenției militare străine din - Intrând în primul război mondial, America, după înfrângerea Germaniei, a ocupat locul dominant în Europa Descriind rezultatele Primului Război Mondial, V I Lenin sublinia în : „Anglia și Franța au câștigat, dar sunt datori, parcă în mătase, Americii, care a decis că, oricât de mult se consideră francezii și britanicii învingători, ea se va retrage pe elnvkn și va primi interes cu interes pentru ajutorul lui în timpul războiului Și că imperialismul prădător al americanilor se comportă atât de nepoliticos este evident din faptul că agenții Americii cumpără bunuri vii, femei și fete și le aduc în America, dezvoltați „prostituția” * * I V Steel Opere, vol , p "Acolo pagina s V I Lenin Soch , ed , vol p „V I Lenin, Soch , ed al -lea v , p optsprezece Profitând de faptul că Anglia, Franța și alte țări europene erau complet dependente de America, aceasta din urmă le-a folosit pentru a organiza intervenția în Rusia sovietică Acest lucru a fost cu atât mai ușor de făcut, cu cât imperialiștii anglo-francezi, ei înșiși urându-și cu furie puterea sovietică, visau să-și îmbunătățească poziția economică în detrimentul pământului arabil al țării Astfel, America imperialistă a fost principalul organizator al intervenției militare străine, iar indicația tovarășului Stalin a unei forme deghizate de intervenție ne face posibil să înțelegem această împrejurare Tovarășul Stalin arăta în scrierile sale că „după metoda preferată a intervențienților, era detașarea de regiunile centrale ale Rusiei sovietice, periferiile acesteia, bogate în materii prime și alimente În articolul „Politica puterii sovietice asupra chestiunii naționale în Rusia”, I V Stalin a remarcat cât de importante au fost regiunile de graniță pentru victoria revoluției „Rusia Centrală, acest sediu al revoluției mondiale”, scria I V Stalin, „nu poate rezista mult timp fără ajutorul regiunilor de graniță, care abundă în materii prime, combustibil și produse alimentare La rândul lor, periferiile Rusiei sunt condamnate la o inevitabil robie imperialistă fără asistența politică, militară și organizațională a Rusiei centrale mai dezvoltate Această împrejurare a fost, fără îndoială, luată în considerare de Antanta încă din primele zile ale apariției guvernului sovietic, când aceasta (Antanța) ducea la îndeplinire un plan de încercuire economică a Rusiei centrale, smulgând * de la aceasta cele mai importante periferii În viitor, planul de încercuire economică a Rusiei rămâne baza neschimbată a tuturor campaniilor Antantei, împotriva Rusiei, din până în JV Stalin a subliniat că Rusia interioară, cu centrele sale industriale, culturale și politice (Moscova și Petrograd), cu o populație omogenă la nivel național, predominant rusă, a devenit baza revoluției La periferia Rusiei, în principal sudul și estul, nu aveau centre industriale, culturale și politice mari, cu o populație diversă la nivel național, formată din cazaci coloniali privilegiați, pe de o parte, și naționalități inferioare, pe de altă parte — au devenit baza contrarevoluției „Nu este greu de înțeles”, a scris tovarășul Stalin — că nu există nimic nenatural într-o asemenea distribuție geografică a forțelor aflate în competiție ale Rusiei Într-adevăr, cine altcineva ar fi baza guvernului sovietic dacă nu proletariatul Petrograd-Moscova? Cine altcineva ar putea fi fortăreața contrarevoluției Denikin-Kolchak, dacă nu instrumentul primordial al imperialismului rus, bucurându-se de privilegii și organizat într-o moșie militară - cazacii, care exploatează de mult popoarele neruse din regiunile de graniță? * Această indicație a tovarășului Stalin este importantă în multe privințe În primul rând, subliniază puternic rolul clasei muncitoare ruse ca principală forță în revoluția socialistă În al doilea rând, dezvăluie motivele sociale profunde ale înfrângerii contrarevoluției” pentru, deși poziția marginală a forțelor antisovietice și ' I V S ta l p și Opere, vol , p - -Ibid , p R le-a oferit unele avantaje (disponibilitatea alimentelor și a materiilor prime, capacitatea de a obține rapid sprijin de la intervenționști etc ), a dat naștere în același timp la o serie de insurmontabile pentru contrarevoluție contra fatale periferia nu putea asigura trupelor Gărzii Albe, nici la nivel național sau de clasă, nici măcar cu un minim de unitate de forță de muncă, fără de care, așa cum a subliniat tovarășul Stalin, o victorie serioasă era imposibilă Armatele contrarevoluţionare, care erau alcătuite din diverse elemente naţionale şi de clasă şi nu aveau un spate solid, se puteau baza doar pe ajutorul intervenţioniştilor În al treilea rând, arată cât de enorm de importantă este pentru victorie soluția corectă a problemei naționale Politica imperialistă a Gărzilor Albe a stârnit ură față de ei din partea națiunilor ne-ruse care lucrează în regiunile de graniță Numai guvernul sovietic, care a dus cu consecvență politica națională leninist-stalinistă, a putut câștiga încrederea și dragostea oamenilor muncii din periferia națională II Lucrările tovarășului Stalin cuprind fundamente științifice pentru stabilirea principalelor etape ale luptei de pe fronturile războiului civil Prima etapă acoperă perioada de la începutul intervenției militare străine până la capitularea Germaniei în noiembrie Tovarășul Stalin în Scurta istorie a Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune definește această etapă drept „prima perioadă a războiului civil " Din punctul de vedere al situației interne a Republicii Sovietice, această perioadă se caracterizează prin dezvoltarea ulterioară a revoluției socialiste în țară, crearea de comandanți în mediul rural, zdrobirea kulakilor, crearea tuturor condițiilor pentru proclamarea sloganului „o unire puternică l- I V Stalia, Opere Vol , p așa-numita „Armata de Nord-Vest” a lui Rodzianko-Balahovici-Iudenich este o armată fără spate „Este de la sine înțeles că o astfel de „armată” nu poate trăi mult, decât dacă, bineînțeles, o împrejurare nouă, gravă, cu caracter internațional, favorabilă inamicului, se sparge în lanțul evenimentelor ” JV Stalin a luat măsuri decisive pentru a întări situația de pe frontul de la Petrograd Sub conducerea sa directă, sectoarele de luptă au fost îmbunătățite și consolidate, flota a fost pusă în alertă, instituțiile militare au fost curățate de spioni și trădători, au fost efectuate o serie de operațiuni strălucitoare, în urma cărora inamicul a fost doborât de-a lungul frontului Ca și pe Frontul de Est, I V Stalin a acordat o atenție deosebită stării din spatele Frontului de la Petrograd V I Lenin credea că inamicul, organizând un atac asupra Petrogradului, conta mai mult pe dezorganizarea noastră și pe sprijinul decisiv din spate decât pe propriile sale forțe La mai, V I Lenin îi scria lui I V Stalin la Petrograd: „Se pare că inamicul are deplină încredere că nu avem nicio forță militară organizată de rezistență și, în plus, mizează pe ajutorul din spate » JV Stalin a împărtășit pe deplin această opinie La iunie , l-a chemat la Petrograd pe președintele Cecai, F E Dzerjinski, și a început o epurare decisivă a spatelui Principalele rezultate ale acestei lucrări sunt expuse într-o notă către V I Lenin din iunie și într-o conversație despre Frontul de la Petrograd cu un corespondent pentru ziarul Pravda Descoperirea și lichidarea unei mari conspirații a Gărzii Albe organizate de agenți americani-anglo-francezi au arătat de ce Rodzianko a decis să atace Petrogradul cu o forță pestriță și slabă „Acum îmi este clar obrăznicia cu care Rodzianko a mers împotriva Sankt-Petersburgului cu forțe relativ mici”, a scris I V Stalin - Aroganța finlandezilor este și ea de înțeles Urmele generale ale ofițerilor noștri de luptă sunt de înțeles De asemenea, este de înțeles că în momentul trădării lui Krasnaya Gorka, navele engleze au dispărut undeva: britanicii, evident, nu au considerat „convenient” să intervină direct în chestiune (intervenție!), preferând să apară mai târziu, după cetatea și flota trecuse în mâinile albilor, cu scopul de a „ajuta poporul rus” să stabilească un nou „sistem democratic”' La iulie , după multă muncă fructuoasă pentru întărirea sectorului Petrograd al Frontului de Vest, JV Stalin s-a întors la Moscova, dar șase zile mai târziu a plecat din nou pe Frontul de Vest, la Smolensk Frontul de Vest nu a fost frontul principal nici în prima, nici în cea de-a doua campanie a Antantei, dar situația de aici era extrem de dificilă Importanța acestui front pentru Republica Sovietică a fost determinată de faptul că a acoperit cel mai scurt drum către Moscova În cazul prăbușirii acestui front, polonii albi ar putea pune în pericol însăși capitala statului sovietic Circumstanțele eșecurilor noastre pe frontul de vest au fost similare cu acelea ceea ce i-a permis lui Kolchak să obţină succes pe Frontul de Est Într-o scrisoare către V I Lenin din august , J V Stalin a descris starea Frontului de Vest după cum urmează: „În mod evident, suntem în aceeași poziție aproximativă ca și Frontul de Est anul trecut, când Vatsetis și Kolchak au divizat mai întâi Armata a III-a, apoi a II-a, apoi a V-a, și astfel I V Stalin, Soch , vol , p V I Lenin, Corespondența militară - , Goslolitizdat, , p -* J V Stalin, Soch , vol , p treizeci Som a stricat inutil lucrările întregului front timp de o jumătate de an Această remarcă a lui I V Stalin este extrem de importantă pentru înțelegerea motivelor succeselor Gărzilor Albe pe mai multe fronturi Nu avantajele planurilor strategice ale inamicilor puterii sovietice, ci greșelile grave (și uneori trădarea deghizată) ale cartierului general principal au făcut posibil ca Gărzile Albe să obțină succese temporare Dar, de îndată ce Comitetul Central al Partidului, Lenin și Stalin au preluat controlul operațiunilor militare în propriile mâini, situația s-a schimbat dramatic Așa a fost pe frontul de vest Timp de trei luni, fără a primi întăriri de la centru, I V Stalin a întărit atât de mult trupele Frontului de Vest încât situația de aici a fost întărită semnificativ, frontul s-a stabilizat, iar pe flancul drept unitățile noastre au ocupat Pskovul Cât de puternic a fost Frontul de Vest poate fi judecat prin faptul că nu numai că a reținut cu succes presiunea inamicului, dar a alocat și mii de baionete, de sabii, de mitraliere și de tunuri Frontului de Sud Este clar că întărirea Frontului de Vest, care a protejat Republica Sovietică de surprizele din Occident, a avut o influență serioasă asupra cursului luptei împotriva lui Denikin, care până în toamna anului devenise principala forță a forței interne și contrarevoluție externă Stalin a ajuns pe Frontul de Sud la octombrie , la două zile după întoarcerea sa de la Smolensk În volumul al IV-lea al Lucrărilor sunt tipărite patru documente ale lui I V Stalin, scrise în cursul luptei împotriva lui Denikin Volumul al V-lea, al VI-lea și al altor volume din Operele lui I V Stalin, precum și Cursul scurt de istorie a Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune, conțin o mulțime de material teoretic care completează lucrările lui I V Stalin, create direct pe frontul de sud Principalul document care a determinat întregul curs al luptei din sud este o scrisoare a lui I V Stalin către V I Lenin din octombrie , în care se conturează celebrul plan stalinist de înfrângere a lui Denikin În această scrisoare, I V Stalin a supus unei critici distructive, profund științifice și cu principii ascuțite planul perfid al comandantului șef și al lui Troțki, care prevedea lovitura principală împotriva lui Denikin de la Tsaritsyn la Novorossiysk, de-a lungul liniei „de-a lungul căreia,” după cum a subliniat I V Stalin, ar putea fi convenabil pentru aviatorii noștri să zboare, dar va fi absolut imposibil pentru infanteria și artileria noastră să hoinărească ” Pentru a înțelege severitatea luptei care s-a desfășurat în toamna anului în jurul planului pentru lovitura principală împotriva lui Denikin, lucrarea lui I V Stalin „Despre chestiunea strategiei și tacticii comuniștilor ruși”, publicată în volumul al Lucrările lui I V Stalin În această lucrare, I V Stalin a scris: „Toată lumea își amintește de sfârșitul anului , când Denikin stătea lângă Tula În acest moment, au izbucnit dispute interesante în rândul armatei cu privire la întrebările unde ar fi necesar să se dea o lovitură decisivă armatelor lui Denikin Unii militari au sugerat să aleagă linia Tsaritsyn-Novorossiysk ca direcție principală de atac Alții, dimpotrivă, au sugerat să efectueze o lovitură decisivă de-a lungul liniei Voronej-Rostov, astfel încât, după ce a trecut de această linie și spărgând astfel armata lui Denikin în două părți, apoi să le despartă una câte una Primul plan avea, fără îndoială, partea lui pozitivă, în sensul că acesta mizând pe capturarea Novorossiysk, întrerupând astfel retragerea armatelor lui Denikin Dar, pe de o parte, era neprofitabilă, pentru că ne-a asumat înaintarea în zone (regiunea Don), ostile puterii sovietice, și a necesitat astfel mari sacrificii; pe de altă parte, era periculos, căci a deschis calea armatelor lui Denikin către Moscova prin Tula, Serpuhov” Astfel, esența trădătoare I B Sgalyan, Soch , vol , p I V Stalin, Soch , vol , p - planul a fost deghizat cu grijă cu fraze pompoase despre traseul cel mai scurt, despre posibilitatea de a întrerupe retragerea și pieptănarea lui Denikin Ceea ce era nevoie era previziunea unui mare comandant pentru a dezvălui răutatea și nocivitatea planului lui Troțki și perseverența inflexibilă pentru a obține înlocuirea acestuia cu un nou plan După cum se știe Comitetul Central al Partidului a adoptat Planul II V Stalin Acest plan prevedea atacul principal asupra Denikin pe linia Harkov-Donbass-Rostov, care vă oferea avantaje semnificative: în primul rând, în acest caz, trupele sovietice se deplasau într-o zonă a cărei populație simpatiza cu regimul sovietic; în al doilea rând, armatele s-au bazat pe o rețea extinsă de căi ferate, care a accelerat înaintarea și a asigurat aprovizionarea regulată a unităților cu tot ce aveau nevoie; în al treilea rând, trupele lui Denikin au fost tăiate în două grupuri izolate una de cealaltă, ceea ce ne-a dat ocazia să le învingem pe rând; în al patrulea rând, în urma unei astfel de ofensive, / Donbass a fost eliberat, ceea ce a făcut posibilă asigurarea țării cu combustibil Implementarea planului strategic stalinist sub supravegherea directă a lui I V Stalin în operațiunile militare a decis soarta lui Denikin Deja pe octombrie, I V Stalin i-a telegrafiat lui V I Lenin: „Corpul de cavalerie al lui Shkuro și Mamontov, creat de eforturile îndelungate ale Antantei și Denikin, ca principal bastion al contrarevoluției, a fost complet învins în luptele de lângă Voronej de către corpul de cavalerie al tovarășului Budyonny „ În același timp, Denikin a suferit o înfrângere decisivă lângă Orel Vulturii Gărzii Albe, care visau să fie la Moscova până la Crăciunul , au început să se retragă rapid spre sud Articolul lui JV Stalin „Despre situația marțială din sud” rezumă rezultatele acestei contraofensive fulgerătoare, fără egal în istorie, și dezvăluie motivele obiective ale înfrângerii contrarevoluției În ea, JV Stalin a subliniat două motive principale pentru înfrângerea trupelor Gărzii Albe: fragilitatea spatelui lor și poziția îndepărtată a contrarevoluției Pe lângă aceste motive generale ale înfrângerii contrarevoluției, I V Stalia a arătat și alte motive, imediate, pentru victoriile noastre asupra lui Denikin: „I) Îmbunătățirea activității de rezerve și reaprovizionare pe Frontul de Sud sovietic ) Îmbunătățirea afacerii logistice ) Un aflux de muncitori comuniști din Sankt Petersburg, Moscova, Tver pe front Ivanovo-Voznesensk, care a intrat în regimentele noastre sudice și le-a transformat complet pe acestea din urmă ) Înființarea aparatului administrativ, • complet supărat mai devreme de raidurile lui Mamontov ) Utilizarea cu pricepere de către comandamentul Yuzhfroit a sistemului de loviri de flancuri în timpul ofensivei ) Caracterul metodic al ofensivei în sine” a În lucrările lui I V Stalin, dedicate înfrângerii lui Denikin, este subliniată o altă latură extrem de importantă a problemei Vorbim nu numai despre înfrângerea lui Denikin, ci și despre înfrângerea celei de-a doua campanii a lui Aktanta Imperialiștii nu numai că i-au aprovizionat Denikin, ci și-au condus și acțiunile operaționale Prăbușirea strategiei lui Denikin a însemnat în același timp prăbușirea strategiei imperialiștilor anglo-franco-americani mai " la trei luni după înfrângerea lui Denikin „I V Stalin a sosit pe Frontul de Sud-Vest pentru a organiza de- • I - V Stalin, Soch , vol , p „Ibid , p - tunet bslopolakoz până în acest moment a capturat cea mai mare parte a malului drept Ucraina și capitala Ucrainei - Kiev În ajunul plecării sale în Ucraina, în articolul „Noua campanie a Antantei împotriva Rusiei”, publicat la Pravda pe și mai, I V Stalia a făcut o analiză detaliată a situației internaționale și interne a țării sovietice, o evaluare a zonei de grevă a bslopolakoo starea din spatele trupelor sovietice și poloneze și-a exprimat părerile cu privire la perspectivele războiului sovieto-polonez Pe baza analizei tuturor factorilor, I V Staliy a remarcat că în Antanta avea mai puține, mult mai puține șanse de câștig decât în Și invers Rusia sovietică avea mult mai multe șanse să învingă un inamic care ne invadase țara Dar exprimând această încredere I V Staliy a subliniat că era posibil să învingem inamicul doar „ cu condiția ca acum să ne încordăm forțele la fel ca înainte, ca înainte, în timpul ofensivei de la Denikin, ca trupele noastre să fie aprovizionate și completate cu precizie și în mod regulat, că agitatorii noștri vor lumina soldații Armatei Roșii și populația din jurul lor cu o energie de trei ori, că spatele nostru va fi curățat de murdărie și întărit prin toate mijloacele, prin toate mijloacele „Polonia este în război doar cu Rusia până acum Dar ar fi naiv să gândești că rămâne singură”, a scris I V Stalin și a avertizat: „ ofensiva poloneză, care la prima vedere pare un pariu, implică de fapt un plan larg conceput pentru o campanie combinată desfășurată treptat ” Câteva zile mai târziu, familiarizându-se la fața locului cu situația Frontului de Sud-Vest, J V Stalin a arătat deja în mod specific aliatul polonezilor albi - Wrangel, care, deși a fost alungat în Crimeea, mai devreme sau mai târziu a trebuit să vorbească afară Într-o telegramă către V I Lenin din mai , J V Stalin scria că starea Frontului Crimeea inspiră o mare îngrijorare având în vedere pericolul unei descoperiri a denikinismului Pentru a evita eventualele necazuri, I V Stalin a cerut la iunie comandantului șef să trimită două sau cel puțin o divizie de infanterie pe Frontul de Sud-Vest Ca răspuns, comandantul șef a spus că nu consideră necesară întărirea Frontului de Sud-Vest și mai ales a secțiunii sale din Crimeea, întrucât armata Crimeea era o armată de rezervă Pe iunie, într-o conversație prin cablu direct, I V Stalin i-a arătat comandantului șef că poziția sa este incorectă, deoarece, conform tuturor rapoartelor, Wrangel se pregătește pentru o ofensivă, ceea ce înseamnă că armata Crimeea nu poate fi considerat unul de rezervă În ciuda avertismentului serios al lui I V Stalin, Statul Major al Armatei Roșii nu a luat nicio măsură pentru întărirea sectorului Crimeea Troțki la acea vreme se juca cu ideea de a „a avea de-a face” cu Anglia și cu ajutorul ei pentru a pune capăt problemei pe cale amiabilă și cu Wrangel JV Stalin a fost sceptic cu privire la aceste negocieri și le-a considerat doar un ecran, o acoperire pentru noua campanie a Antantei împotriva Rusiei Corespondența dintre Curzon și Chicherin și articolele difuzate ale presei engleze împotriva intervenției, a spus I V Stalin, nu schimbă lucrurile, „ pentru că toată această exagerare are un singur scop: să astupe ochii politicienilor naivi și să acopere murdaria lucrare a realului cu sintagma despre pacea cu Rusia intervenția armată organizată de Antanta” * Aceste cuvinte au fost scrise de I V Stalin chiar înainte de plecarea sa pe Frontul de Sud-Vest, în mai Situația de pe front a confirmat pe deplin concluzia lui Stalin Faptele au arătat că jugul anglo-francezilor II V Stalin, Soch , g , cf - T a m f s pagina Ibid pagina - Zo Imperialiștii americani îl ajutau cu putere pe Wrangel să reorganizeze rămășițele unităților lui Denikin din Crimeea pentru a lovi în spatele trupelor sovietice care luptau cu polonii albi Evaluarea situației La iunie , JV Stalin a cerut Statului Major fie să stabilească un armistițiu real cu Wrangel și, prin urmare, să ofere Frontului de Sud-Vest posibilitatea de a elimina una sau două divizii din sectorul Crimeea și să le trimită împotriva polonilor albi, fie să abandoneze toate negocierile cu Wrangel, nu aştepta momentul întăririi lui Wrangel, loveşte-l şi după ce au învins forțe libere pentru frontul polonez Întrucât I V Stalin era profund convins că a vorbi despre un armistițiu cu Wrangel îi oferă acestuia din urmă doar o oportunitate de a se întări, el a cerut ca Statul Major General să permită Frontului de Sud-Vest să lanseze o ofensivă împotriva lui Wrangel pentru a-l învinge și a lichida sectorul din Crimeea fata Cu toate acestea, Troțki și susținătorii săi din Statul Major au rezistat atacului asupra Crimeei și au refuzat să trimită întăriri pe Frontul de Sud-Vest O săptămână mai târziu, s-a întâmplat ceva despre care I V Stalin a avertizat în mod repetat: Wrangel a spart frontul nostru la Perekop și a mers în spatele trupelor sovietice care operau în Ucraina Pe iunie, JV Stalin ia telegrafiat lui V I Lenin că în urmă cu zece zile a cerut două sau o divizie pentru Frontul de Sud-Vest, dar fără rezultat Acum, zece zile mai târziu Comandantul șef este gata să dea chiar și trei divizii, dar din moment ce inamicul a obținut un oarecare succes în ocuparea Melitopolului în zece zile, JV Stalin se temea că acum nici trei divizii nu vor fi suficiente, deoarece pierderea timpului nu este niciodată în zadar Wrangel a câștigat timp datorită mijlocirii lordului Curzon și a predicilor suspecte ale lui Troțki cu privire la posibilitatea de a „a face” cu Anglia, căreia JV Stalin s-a opus atât de hotărât Amintind despre asta cât de nocive erau astfel de „teorii” JV Stalin a scris în articolul „Despre situația de pe frontul de sud-vest”, publicat pe iunie în ziarul Harkov Kommunist: „Numai politicienii naivi pot crede că corespondența lui Curzon cu tovarășul Chicherin ar putea avea alt sens decât acela de a acoperi munca pregătitoare a lui Wrangel și a Antantei pentru ofensiva din Crimeea cu fraza despre pace Wrangel nu era încă pregătit și, prin urmare (doar din acest motiv!) „filantropicul” Curzon a cerut Rusiei sovietice să cruțe unitățile Wrangel și să le salveze viețile Antanta, evident, se aștepta ca în momentul în care Armata Roșie doborî polonezii și mergea înainte, în acel moment Wrangel va merge în spatele trupelor noastre și va distruge toate planurile Rusiei sovietice Planurile Antantei nu s-au adeverit datorită energiei și perspicacității excepționale a lui I V Stalin Reținând înaintarea lui Wrangel în Tavria de Nord, trupele Frontului de Sud-Vest, conduse de I V Stalin, nu au oprit nici măcar o zi atacul rapid împotriva polonezilor Principalele etape ale eliberării Ucrainei de sub invazia poloneză au fost reflectate în mod viu în lucrările lui I V Stalin: „Despre situația de pe frontul de sud-vest” și „Despre situația de pe frontul polonez” În ambele lucrări, I V Stalin dedică locul principal luării în considerare a descoperirii Jitomir a Armatei Cavalerie, ca operațiune care a dus la prăbușirea întregului front polonez Ca rezultat al acestei operațiuni strălucitoare, speranțele comandamentului polonez pentru o combinație de război mobil cu război de poziție, în tranșee, au fost spulberate Armata a -a poloneză, după ce a experimentat lovitura principală a Armatei de Cavalerie, și-a abandonat fortificațiile și a fugit în grabă spre vest, purtând benzi uriașe * I V Stalin, Soch , vol , p - Armata a -a poloneză, sub amenințarea încercuirii complete, a început și ea să se retragă, care s-a transformat în curând într-un zbor general din regiunea Kiev În cele din urmă, Armata a -a poloneză (regiunea Zhmerinka), după ce și-a pierdut sprijinul pe flancul stâng, a început și ea să se retragă spre vest Dezertarea în masă și predarea soldaților polonezi a fost primul semn al distrugerii rezistenței unităților poloneze Constatând succesul trupelor Frontului de Sud-Vest în eliberarea Ucrainei, I V Stalin a condamnat în același timp aspru lăudarea criminală a unor conducători militari care credeau că „ polonezii sunt practic desființați, că noi trebuie doar să fac un „marș către Varșovia” * JV Stalin a subliniat pericolul tot mai mare dinspre sud, din partea lui Wrangel, împotriva căruia Înaltul Comandament, nici în iulie, nu luase încă nimic deosebit de serios JV Stalin a mai subliniat că Polonia este departe de a fi învinsă, că are rezerve, pe care fără îndoială le va arunca pe front, că nu este singură, că Antanta a stat în spatele ei, a sprijinit-o pe deplin împotriva Rusiei „Prin urmare”, scria I V Stalin, „consider nepotrivite lăudăroșia și automulțumirea dăunătoare cauzei, pe care unii camarazi s-au dovedit a avea: unii dintre ei nu se mulțumesc cu succesele pe front și strigă despre „marșul asupra Varșoviei” ”, alții, nemulțumiți cu apărarea Republicii noastre de un atac inamic, declară cu mândrie că se pot împăca doar în „Varșovia sovietică roșie” Nu voi dovedi că această lăudărie și această complezență sunt complet incompatibile nici cu politica guvernului sovietic, nici cu starea forțelor inamice de pe front În aceste discursuri, îndreptate în întregime împotriva acțiunilor suspecte ale lui Troțki, J V Stalin a subliniat cu o forță deosebită faptul că puterea sovietică era străină de orice tendințe agresive, că războiul purtat de Republica Sovietică cu polonezii albi a fost un război defensiv, un război eliberare în raport cu popoarele ucrainene și belaruse În directivele de conducere ale acelei vremuri, I V Stalin cerea de la muncitorii de partid, sovietici și militari o propagandă neobosită a acestei politici a puterii sovietice Deci, într-una dintre scrisorile către K E Voroshilov și S M Budyonny, I V Stalin scria la iunie : „Prietenii mei! Inspiră comandanții, comisarii, precum și toți soldații fără excepție că mergem înainte pentru a elibera țăranul muncitor din tigaia poloneză, că războiul nostru este un război de eliberare ” Această misiune justă și eliberatoare a Armatei Roșii a fost motivul primirii cu entuziasm a trupelor sovietice de către populația ucraineană și belarusă, despre care I V Stalin vorbește în articolul „Cum sunt întâmpinate trupele roșii”, partea Deplasându-se sistematic spre vest, trăgând în sus și întărind spatele, trupele Frontului de Sud-Vest, conduse de I V Stalin, au curățat cu succes Ucraina de invadatorii polonezi La începutul lui august , Armata I de Cavalerie a ajuns la râul Bug După o odihnă de nevânzare, armata a trecut bariera de apă și a început o operațiune împotriva Lvov, cu sarcina de a cuceri orașul pe august Toate condițiile pentru victorie erau la locul lor Unitățile avansate ale Armatei de Cavalerie se aflau deja la mile est de Lvov, dar Troțki a interzis să ia Lvov La august, comandantul șef, la direcția lui Troțki, a emis directiva nr / op / / ' I V Steel and, Soch , vol , p " ibid , p K E Voroshilov, Stalin și construcția Krasnaya Domnya, Gospodipizdet , p - I V Stalii, Soch , vol , p - * despre transferul Armatei de Cavalerie, forța principală a Frontului de Sud-Vest, departe spre nord-est, parcă pentru a ajuta Frontul de Vest JV Stalin a protestat categoric împotriva acestei directive de distrugere Pe august, i-a telegrafat comandantului-șef că Directiva nr /op/ / bulversează în mod inutil gruparea de forțe existentă în regiunea Armatelor a -a, a -a și a -a Cavalerie, încurcă problema și provoacă inevitabil un cârlig inutil și dăunător Având în vedere acest lucru, I V Staliy a refuzat să semneze ordinul comandantului Frontului de Sud-Vest, făcut în elaborarea directivei comandantului șef În ciuda acestui protest, Armata de Cavalerie a fost totuși transferată de lângă Lvov pe Frontul de Vest, „ deși nu era greu de înțeles că capturarea Lvovului va fi singurul ajutor posibil și cel mai bun pentru Frontul de Vest” x Retragerea Armatei de Cavalerie de pe Frontul de Sud-Vest și retragerea acesteia din Lvov a dus la retragerea trupelor noastre pe Frontul de Sud-Vest „Astfel”, scrie I V Stalin într-un Curs scurt de istorie a Partidului Comunist al Bolșevicilor, „din ordinul demolator al lui Troțki, s-a impus trupelor de pe frontul nostru sudic o retragere de neînțeles și nefondat, spre încântare a domnilor polonezi Aceasta a fost asistență directă, dar nu pentru frontul nostru de vest, ci pentru domnii polonezi și Antantei În legătură cu eșecurile trupelor sovietice de pe Frontul de Vest și întărirea lui Wrangel, I V Stalin, într-o notă către Biroul Politic al Comitetului Central al PCR (b) din august , a ridicat hotărâtor problema creării rezervele de luptă ale republicii și a propus un program larg de lucru în această direcție În același timp, JV Stalin s-a pronunțat împotriva „doctrinei” nocive cultivate de Troțki cu privire la neamestecul în treburile militare a instituțiilor civile (Comitetul Central al petrecerea) Într-o declarație adresată Biroului Politic din august , I V Stalin scria: „Este necesar să se abandoneze odată pentru totdeauna „doctrina” dăunătoare, conform căreia departamentele civile sunt lăsate să aprovizioneze trupele, iar orice altceva este lăsat pe seama sediul de teren Comitetul Central trebuie să cunoască și să controleze toată activitatea organelor departamentului militar, fără a exclude pregătirea rezervelor de luptă și a operațiunilor de teren, dacă nu dorește să se confrunte cu o nouă catastrofă Numai datorită intervenției energice a Comitetului Central al Partidului în toate treburile departamentului militar, trupele sovietice i-au învins pe polonezi și pe Wrangel V În anii Marelui Război Patriotic al statului sovietic împotriva Germaniei naziste, tovarășul Stalin a formulat o teză binecunoscută despre factorii care acționează constant și care decid soarta unui război Această poziție stalinistă este fundamentul științei militare sovietice Forța irezistibilă a factorilor care funcționează constant a fost testată în două războaie ale statului sovietic împotriva dușmanilor săi Factorii decisivi ai războiului au fost descoperiți de tovarășul Stalin încă din anii războiului civil În articolul „Despre sudul Rusiei”, apoi în „Raportul” privind cauzele catastrofei de la Perm și alte lucrări, tovarășul Stalin a subliniat importanța decisivă în obținerea victoriei a unor factori precum puterea spatelui, moralul armatei, disponibilitatea cadrelor instruite de ofițeri roșii și armamentul armatei Istoricul PCUS (b) Curs scurt, p * T m la fel I V Stalin, Soch , vol , p G- „Ibid , p Tovarășul Stalin amintește că „În timpul războiului civil, Lenin ne-a obligat pe noi, pe atunci încă tineri camarazi din Comitetul Central, să „studiem temeinic treburile militare”* Îndeplinind instrucțiunile lui Lenin, tovarășul Stalia, așa cum a subliniat mareșalul Uniunii Sovietice Bulganin, „ nu numai în detaliu, așa cum a cerut Lenin, a studiat latura practică a afacerilor militare și a stăpânit teoria militară, dar a creat și bazele unui nou, Știința militară sovietică, hotărând toate chestiunile legate de război pe o bază solidă a teoriei marxist-leniniste” Un exemplu strălucit al dezvoltării științei militare sovietice și a artei militare sovietice sunt lucrările tovarășului Stalin, care oferă o generalizare teoretică profundă a experienței militare și politice a războiului civil din URSS În lucrări precum „Despre strategia politică și tactica comuniștilor ruși”, „Partidul înainte și după preluarea puterii”, „Revoluția din octombrie și politica națională a comuniștilor ruși”, „Cu privire la chestiunea strategiei și tacticii a comuniștilor ruși”, și mulți alții, I V Stalin a considerat întrebări atât de importante precum alegerea direcției atacului principal, corelarea strategiei și tacticii, rolul spatelui, rezervele statului sovietic în lupta împotriva contrarevoluției interne și externe, rolul agitației politice în război etc „Arta politicii bolșevice”, a subliniat tovarășul Stalin, „nu constă deloc în a trage fără discernământ din toate tunurile pe toate fronturile, indiferent de condițiile de timp și loc, indiferent de disponibilitatea maselor de a susține cutare sau cutare pas al conducerii Arta politicii bolșevice constă în a putea alege timpul și locul și a ține cont de toate împrejurările cazului pentru a concentra focul pe front unde cel mai probabil se va putea obține rezultate maxime Tovarășul Stalin învață că baza oricărui plan strategic este alegerea corectă a direcției atacului principal Folosind exemplul înfrângerii lui Denikin, JV Stalin a arătat că „ a determina direcția loviturii principale înseamnă a predetermina natura operațiunilor pentru întreaga perioadă a războiului, prin urmare, a predetermina soarta întregului război " ♦ Folosind exemplele luptei împotriva lui Denikin și a polonezilor albi, I V Stalin a arătat relația dintre strategie și tactică, ilustrând viu rolul subordonat al tacticii „ Acțiunile tacticii, rezultatele lor nu trebuie privite în sine, nu din punct de vedere al efectului imediat”, spunea I V Stalin, „din punctul de vedere al sarcinilor și posibilităților strategiei” Această indicație a marelui comandant oferă un criteriu obiectiv pentru evaluarea corectă a operațiunilor individuale de luptă pe fronturile războiului civil, avertizează asupra pericolului evaluării succeselor tactice fără a lua în considerare oportunitățile strategice Un rol excepțional de important îl au instrucțiunile lui Stalin privind rezervele statului sovietic în perioada luptei armate împotriva contrarevoluției interne și externe Tovarășul Stalin a făcut o analiză profundă și cuprinzătoare a problemei rezervelor, arătând cum Partidul Bolșevic a folosit atât rezervele directe cât și indirecte pentru a consolida victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie în țara noastră În articolul „Partidul înainte și după preluarea puterii” I V Stalin le Bolşevic, nr , , p ' N A Bulganin, Treizeci de ani ai forțelor armate sovietice, Gospolitikit, J , p I V Stalin Opere, vol II, p I V Stalia, Opere, vol , p •Ibid , p G p a numărat rezervele folosite de partid în scopurile războiului civil Cât de importante au fost aceste rezerve se poate aprecia după rolul jucat de o astfel de rezervă indirectă precum prog ciocnire între principalele grupuri de imperialiști, folosite cu pricepere de Partidul Comunist și liderii Lepin și Stalin O mare atenție este acordată în lucrările lui I V Stalin luării în considerare a rolului spatelui în timpul războiului civil JV Stalin a subliniat diferența dintre spatele Armatei Roșii și spatele trupelor contrarevoluționare și a arătat ce influență extraordinară a avut rezoluția problemei naționale asupra stării din spate În articolul „Revoluția din octombrie și politica națională a comuniștilor ruși”, I V Stalin a remarcat că politicile imperialiste și de rusificare ale Gărzilor Albe au stârnit ura față de ei din partea națiunilor non-ruse din periferie „Această împrejurare a determinat slăbiciunea internă a spatelui lui Kolchak, Denikin, Wrangel și, prin urmare, slăbiciunea fronturilor lor, adică în cele din urmă, înfrângerea lor” x Dimpotrivă, politica de eliberare națională a guvernului sovietic a atras la el masele asuprite din regiunile periferice, fără a căror simpatie și încredere victoria asupra dușmanilor interni și externi ai Republicii Sovietice ar fi fost imposibilă Tovarășul Stalin a dezvăluit în detaliu motivele victoriei țării sovietice asupra forțelor combinate ale intervenționștilor anglo-franco-americani și contrarevoluției din Rusia, burghezo-moșier, Gărzii Albe Formularea clasică a acestor motive este dată în Cursul scurt de istorie a PCUS(b) În opt paragrafe extrem de clare, tovarășul Stalin a dezvăluit sursele de forță ale Armatei Roșii, ca o armată de tip nou, indisolubil legată de popor, slujind în mod conștient cauzei eliberării poporului muncitor de sub jugul capitalismului și deci având cel mai larg sprijin al oamenilor și cea mai solidă spate din lume Tovarășul Stalin a subliniat cu o forță deosebită rolul Partidului Bolșevic în organizarea victoriilor Armatei Roșii, subliniind că „ nucleul de conducere al spatelui din frontul Armatei Roșii a fost Partidul Bolșevic, unit în solidaritatea sa și disciplină, puternică în spiritul său revoluționar și disponibilitatea de a face orice sacrificii de dragul succesului cauzei comune, nedepășită de capacitatea sa de a organiza milioane de oameni și de a-i ghida corect într-o situație dificilă Nu există o singură etapă în istoria războiului civil, nici o singură chestiune a construcției militare, statale, economice a țării noastre, asupra căreia lucrările tovarășului Stalin să nu conțină indicații călăuzitoare, de principiu Corifan al științei marxist-leniniste, un geniu care a combinat calitățile unui om de stat înțelept și un strateg remarcabil, a creat lucrări minunate despre istoria războiului civil, punând astfel bazele științifice ale istoriei URSS a perioadei sovietice Lucrările tovarășului Stalin arată clar un exemplu de abordare cu adevărat științifică a elucidarii celei mai importante și mai eroice epoci din viața poporului nostru și a întregii omeniri — epoca sovietică, epoca construirii comunismului ★ * * * • I V St in l si p Soch , vol p * Istoria Comitetului Central de Stat al Rusiei) Curs scurt, p Gengral-maipre S F NAYDA MARINARI AI FLOTEI BALTICĂ ÎN REVAREA ARMATĂ DIN OCTOMBRIE În pregătirea pentru revolta armată din octombrie, bolșevicii au acordat o mare atenție înrolarii soldaților și marinarilor de partea revoluției socialiste Bolșevici au desfășurat o muncă deosebit de mare în rândul trupelor situate în Finlanda, pe frontul de nord și printre marinarii flotei baltice, deoarece aceste trupe și flota baltică au acoperit abordări strategice ale unui centru politic și militar-industrial atât de important precum Petrogradul din faţă Succesul revoluției depindea atunci în mare măsură de câștigarea de către bolșevici nu numai a maselor muncitoare ale fostei capitale, ci și a trupelor garnizoanei și a celor mai apropiate abordări ale orașului Era necesar cu orice preț să ținem frontul și să împiedicăm astfel forțele contrarevoluției ruse să se predea germanilor nu numai statelor baltice, ci și revoluționarului Petrograd Bolșevicii au acordat o mare atenție muncii în rândul soldaților Frontului de Vest, care acoperă abordările spre Moscova și Petrograd Propaganda s-a desfășurat și în rândul maselor de soldați din Sud-Vest Fronturile românești și caucaziene și printre marinarii Flotei Mării Negre Succesul muncii bolșevice în armată și marina a fost determinat de organizațiile militaro-bolșevice, conduse atât direct de departamentul militar al Comitetului Central al Partidului Bolșevic, cât și de organizațiile bolșevice locale Aceste organizații militare au făcut față cu brio sarcinilor care le-au fost atribuite Au fost obținute succese deosebit de mari în rândul soldaților garnizoanei Petrograd Frontul de Nord, unități situate în Finlanda, precum și marinari ai Flotei Baltice Aici, pe sectoarele decisive ale revoluției, Partidul Bolșevic, ca urmare a muncii asidue, a reușit aproape complet să smulgă soldații și mai ales marinarii de sub influența guvernului provizoriu burghez și a comandanților loiali acestuia, lipsind astfel burghezia și toți ofițerii, generalii și amiralii au posibilitatea de a folosi armata și marina pentru înăbușirea revoluției socialiste Soldații și marinarii din aceste puncte importante au luat partea proletariatului Deosebit de semnificativ a fost meritul marinarilor Flotei Baltice în victoria revoltei armate de la Petrograd Marinarii au jucat un rol excepțional în consolidarea puterii sovietice prin participarea activă la înăbușirea revoltelor contrarevoluționare Participarea activă a marinarilor baltici la revoluția socialistă și la lupta pentru consolidarea puterii sovietice a fost rezultatul, în primul rând, al faptului că flota, în special flota baltică, a trecut printr-o școală lungă de luptă revoluționară; în al doilea rând, flota, și în special cea baltică, era formată în cea mai mare parte din muncitori și cei mai alfabetizați, în mare parte din metalurgii, mulți dintre ei au trecut prin școala luptei politice înainte de a fi înmatriculați în flotă, iar unii în diferite perioade ale serviciu în flotă Și, în cele din urmă, atragerea rapidă și aproape completă a marinarilor Flotei Baltice de partea rezoluției a fost determinată de asta că marinarii, prin natura serviciului lor, erau strâns legați de muncitorii din Petrograd și din Țările Baltice, care au jucat un rol important în lupta revoluționară Bolșevicii, sub conducerea directă a lui Lenin și Stalin, au acordat întotdeauna o atenție excepțională muncii în flota baltică, acordând o mare importanță câștigării marinarilor de partea proletariatul într-un punct strategic atât de important al revoluției precum era atunci Petrograd Un rol foarte important în pregătirea directă de către bolșevici ai Flotei Baltice pentru participarea activă la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și în consolidarea victoriei acesteia l-a jucat cel de-al Doilea Congres al Reprezentanților Flotei Baltice, care s-a deschis la Helsingfors la septembrie, Congresul a fost convocat la inițiativa marinarilor bolșevici ai flotei și a marinarilor unității bolșevice din Tsentrobalt nemulțumiți de activitățile majorității conciliante a Tsentrobalt ' La congres au participat delegați de la de mii de marinari ai Flotei Baltice Numărul covârșitor de delegați erau membri ai Partidului Bolșevic sau i-au urmat pe bolșevici Congresul a cerut ca Comitetul Executiv Central al Rusiei de la prima convocare să convoace imediat Congresul Sovietic al Rusiei „În caz de refuz decizia spunea: „congresul propune Sovietului deputaților muncitorilor și soldaților din Petrograd să ia inițiativa convocării Congresului sovietic al Rusiei, care trebuie să-și ia puterea în propriile mâini Ministerul iresponsabil și Preparlamentul, despărțiți de Conferința Democrată trucată artificial, care a respins protecția intereselor claselor defavorizate, nu vor avea nici măcar un pic de încredere din partea revoluționarei Flote Baltice Congresul a hotărât numirea unor comisari la nave și la sediu pentru controlul părții operaționale și a corespondenței secrete și a aprobat instrucțiunile pentru comisari Potrivit acestei instrucțiuni, atribuțiile comisarilor includeau decodarea, împreună cu ofițerul de serviciu al sediului sau navei, a radiogramelor primite, primirea și deschiderea pachetelor secrete Toate ordinele operaționale primite de natură politică, comisarii trebuiau să le supună pentru discuție de către Tsentrobalt sau, în funcție de circumstanțe, la o ședință de echipă Dacă se impunea executarea imediată a acestui ordin, atunci acesta a fost discutat urgent de comitetul navei Conform instrucțiunilor lui Tsentrobalt, el și-a numit comisarul de la sediul comandantului flotei Comisarul de la sediul flotei nu trebuia doar să cunoască, ci și să sancționeze toate ordinele, ordinele și instrucțiunile date De asemenea, a fost obligat să participe la ședințele operaționale ale sediului flotei pentru a fi la curent cu toate măsurile care vizează rezolvarea sarcinilor cu care se confruntă flotei Ordine legate de probleme politice, comisarul a trebuit să le supună discuției de către Tsentrobalt Comisarul trebuia să autorizeze toate comunicările oficiale de la sediu cu semnătura sa Toate misiunile ofițerilor trebuiau autorizate și de comisarul de sediu sau comisarii de nave și unități Înființarea institutului de comisari în marina și aprobarea instrucțiunilor pentru aceștia au plasat complet marina sub controlul marinarilor revoluționari În toamna anului , când clasa muncitoare, sub conducerea partidului lui Lenin și Stalin, a lansat pregătirile pentru răsturnarea Guvernului provizoriu burghez, burghezia rusă, care se temea cel mai mult de victoria revoluției socialiste, a făcut o înţelegere cu imperialiştii germani Prin capturarea Insulelor Moonsund, germanii sperau să depășească minele și pozițiile de artilerie rusești din Marea Baltică și, intrând în Golful Finlandei, să captureze sau să distrugă Bal- Ceitro^alt - Comitetul Central al Flotei Baltice » Administraţia Centrală de Stat a Marinei f d , l 'La fel, l U Flota thailandeză sau, în orice caz, să-și submineze în mod semnificativ eficiența de luptă și, prin urmare, să câștige oportunitatea de a intra în Finlanda și în cele mai apropiate abordări de Petrograd Imperialismul german avea planuri de anvergură și anume: să restabilească monarhia în Rusia, să creeze un guvern pro-german și, dacă nu era posibil să se folosească soldații ruși în războiul împotriva foștilor aliați ai Rusiei, atunci în orice caz să aducă Rusia ieșit din starea de război și, impunându-i o pace favorabilă Germaniei, să pună în slujba imperialismului german în războiul său împotriva imperialismului anglo-american și francez În ceea ce privește armata și marina rusă, imperialiștii germani credeau că acestea din urmă nu mai sunt capabile să ofere rezistență pe termen lung atacului lor În speranța că germanii vor înăbuși revoluția din Rusia, imperialiștii anglo-americani și francezi au dat mână liberă guvernului german și comenzii sale în Marea Baltică Ei, și mai ales imperialiștii americani, nu au fost derutați de posibilele succese parțiale ale germanilor Mai important era pentru ei, cu ajutorul baionetelor germane, să împiedice victoria revoluției socialiste, care amenința existența întregului sistem capitalist Iar comandamentul german nu a putut să nu cunoască și să țină cont de acest lucru atunci când pregătea o operațiune de amploare de capturare a flotei ruse, a statelor baltice și a Finlandei cu scopul de a ajunge la Petrograd Pentru punerea în aplicare a planurilor lor, comandamentul german a alocat în nave de luptă crucișătoare, distrugătoare, submarine, distrugătoare, dragămine, alte peste o sută de nave, peste de avioane, dirijabile și de trupe ale trupelor selectate O parte din forțele navale și aeriene au fost dislocate pentru această operațiune din Marea Nordului O amenințare mortală planează asupra țărilor baltice, a Petrogradului și a flotei baltice Cu toate acestea, guvernul provizoriu nu a arătat nici pregătirea, nici dorința de a organiza o respingere a ofensivei germane și, în special, a flotei și a forțelor de debarcare ale inamicului Această politică a Guvernului provizoriu s-a explicat prin faptul că îi era mai frică de iminenta revoluție socialistă decât de sosirea imperialiștilor germani, cu care burghezia, moșierii și militarii reacționari puteau întotdeauna să ajungă la un acord Mai mult, în momentul în care se preparau evenimente revoluționare decisive, mulți lideri ai Guvernului provizoriu și ai înaltului comandament al armatei și marinei au complotat să trimită capitala inamicului, la fel cum nu cu mult timp înainte ca Kornilov să predea Riga germanilor, iar cu ajutorul baionetelor germane să înăbuşe revoluţia de la Petrograd şi apoi în toată ţara Contrar tuturor acestor planuri insidioase ale burgheziei imperialiste ruse, guvernul său provizoriu și armata, precum și planurile de cucerire ale imperialiștilor germani, soldații și marinarii revoluționari, inspirați de Partidul Bolșevic, și-au propus să lupte cu armata și marina germană Marinarii revoluționari ai Flotei Baltice, pe marginea căreia se afla o mică parte din ofițerii care prețuiau onoarea patriei lor, au putut să se opună inamicului ca forțe de atac de prima linie doar vechi cuirasate, crucișătoare, de distrugătoare submarine, dragămine, de avioane, câteva zeci de nave auxiliare mici, apărarea de coastă și împotriva minelor a insulelor și pasajelor Au fost ținute în rezervă nave de luptă noi, o parte din crucișătoare, distrugătoare, submarine și alte nave, care trebuia să fie folosite numai în condiții extrem de grele circumstanțe Operațiunea s-a desfășurat însă în așa fel încât forțele detașate ale flotei, interacționând cu trupele care apărau insulele și coasta a îndeplinit cu brio sarcina atribuită Partea reacționară a ofițerilor, interesată să înăbușe revoluția cu ajutorul germanilor a sabotat pregătirea forțelor detașate ale flotei și unităților armatei pentru o operațiune de luptă Cu toate acestea, în ciuda superiorității forțelor în rândul germanilor și a sabotării unei părți semnificative a ofițerilor Flotei Baltice și ai unităților armatei care apără Insulele Moonzunli, soldații și marinarii revoluționari, conduși de organizațiile militare bolșevice, au obținut victoria în bătălia de la Moonsund , care a durat între septembrie și octombrie Au fost nave germane scufundate și nave inclusiv cuirasate, au primit avarii grave Flota rusă a pierdut doar două nave și unele dintre pozițiile fortificate Cu toate acestea, succesul tactic al germanilor nu le-a adus victoria strategică pe care plănuiau să o obțină prin pregătirea acestei operațiuni excepțional de mare Nu au capturat nici statele baltice, nici Finlanda nu a distrus flota baltică și nu a ajuns la abordările spre Petrograd Datorită eroismului fără precedent al marinarilor și soldaților revoluționari și gestionării abil a operațiunilor de către cei mai buni ofițeri și comitete revoluționare, planurile germanilor și ale conspiratorilor au fost frustrate Victoria Moonsund a flotei revoluționare asupra flotei germane a fost una dintre cele mai mari victorii ale flotei ruse în perioada pre-sovietică, iar această bătălie în sine a fost câștigată în primul rând de marinarii revoluționari conduși de bolșevici Rezultatele bătăliei de la Moonsund au jucat un rol semnificativ în zădărnicirea planurilor ofensive ale germanilor și a planurilor conexe ale burgheziei anglo-americane, franceze și ruse de a suprima iminenta revoluție socialistă Succesele tactice parțiale, pe care le obținuseră cu prețul unor pierderi uriașe, au fost anulate Armata și marina rusă au continuat să țină frontul, păzind abordările către Petrogradul revoluționar, care a jucat apoi un rol decisiv în viața politică a țării Marinarii revoluționari din Marea Baltică și soldații care au luat parte la luptele sub conducerea Partidului Bolșevic au dat o lovitură grea planurilor perfide ale burgheziei ruse și ale flotei Kaiser, au apărat Petrogradul revoluționar și au facilitat pregătirea ulterioară și apoi efectuarea revoltei armate din octombrie Aceasta este semnificația politică și militaro-strategică a bătăliei de la Moonsund Ghidați de deciziile celui de-al șaselea Congres al Partidului și de instrucțiunile personale ale lui Lenin și Stalin, bolșevicii au început imediat după congres să pregătească muncitorii, soldații și marinarii pentru o revoltă armată Fiecare zi de luptă încăpățânată a bolșevicilor pentru mase a adus noi și noi succese Muncitorii i-au rechemat sau chiar pur și simplu i-au expulzat pe menșevici și socialiști-revoluționari din sovietici, înlocuindu-i cu bolșevici și muncitori bolșevici Pe lângă Petrograd, până în octombrie, bolșevicii aveau poziții puternice la Moscova și în întreaga regiune industrială centrală, precum și în Harkov și Donbass, în Urali și într-o serie de alte regiuni importante din punct de vedere politic și militar-strategic Succesul revoluției a depins de succesul bolșevicilor din aceste zone, și mai ales de la Petrograd și Moscova, precum și de succesul luptei bolșevice în punctele decisive de concentrare a trupelor Răspândirea cu succes a influenței bolșevicilor în rândul soldaților a dus la reînnoirea rapidă a comitetelor de companie, baterie, escadrilă, brigadă, divizie și apoi comitete de corp și chiar de armată Această reînnoire s-a exprimat prin faptul că soldații i-au expulzat pe menșevici, socialiști-revoluționari și Bur- din aceste organisme zhuazpyh naționaliști și trimis la comitetele bolșevicilor și soldaților bolșevici Bolșevizarea soldaților în trupele de pe fronturile de nord și de vest, precum și în trupele staționate în Finlanda, a decurs deosebit de rapid În ceea ce privește flota baltică, aceasta din urmă, după cum s-a spus, în majoritate din mai era de partea bolșevicilor Până în toamnă, cea mai mare parte a marinarilor și ofițerilor subalterni ai Flotei Baltice i-au urmat cu fermitate pe bolșevici, fiind un sprijin de încredere pentru Partidul Bolșevic în lupta sa de pregătire și desfășurare a revoluției socialiste Treptat, a avut loc și bolșevizarea trupelor de pe fronturile române, caucaziene și de altă natură, precum și a marinarilor Flotei și flotilelor Mării Negre V I Lenin în în articolul „Alegeri pentru Adunarea Constituantă și dictatura proletariatului” scria: „Armata era deja în octombrie-noiembrie jumătate bolșevică Fără el, nu am fi putut câștiga ” Ținând cont de situația revoluționară din țară, din armată și marină, și mai ales de succesele noastre în a câștiga cea mai mare parte a muncitorilor, țăranilor muncitori, soldaților și marinarilor în toate locurile decisive pentru revoluție, Lenin în scrisoarea sa către Comitetul Central, comitetele Petrograd și Moscova ale RSDLP, scrise la mijlocul lunii septembrie , au subliniat: „După ce au obținut majoritatea atât în Sovietele deputaților muncitorilor, cât și în cele ale soldaților din capitală, bolșevicii pot și trebuie să ia puterea de stat în propriile mâini Ei pot, pentru că majoritatea activă a elementelor revoluționare ale oamenilor din ambele capitale este suficientă pentru a captiva masele, a învinge rezistența inamicului, a-l spulbera, a câștiga puterea și a o păstra Lenin în această scrisoare a propus „ la ordinea zilei să se pună o răscoală armată la Sankt Petersburg și la Moscova (cu regiunea), cucerirea puterii, răsturnarea guvernului” În urma acestei scrisori, V I Lenin, la - septembrie , a scris Comitetului Central o scrisoare cu privire la problema răscoalei, în care a elaborat în cel mai profund mod cele mai importante chestiuni militare și, în special, problemele militare arta (strategia si tactica) revolutiei proletare În această scrisoare, Lenin i-a atacat cu toată puterea pe pseudo-socialiștii, care credeau că „ parcă a pregăti o răscoală, în general, atitudinea față de răscoală ca față de artă, este „blanquism” „Să-i acuze pe marxişti de blanquism că au tratat insurecţia ca şi cum ar fi artă!” Poate exista o perversiune mai flagrantă a adevărului, când nici un marxist nu neagă că Marx a fost cel care s-a exprimat asupra acestei chestiuni în modul cel mai definit, precis și indiscutabil, numind răscoala tocmai o artă, spunând că trebuie tratat răscoala ca artă, că este necesar să câștigăm primul succes și să trecem din succes în succes, fără a opri atacul asupra inamicului, profitând de confuzia lui etc , etc ” " Pornind din vasta experiență internațională a luptei revoluționare și, mai ales, din vasta experiență politică a partidului nostru din anii primei revoluții ruse, V I Lenin subliniază în aceeași scrisoare că „Pentru a avea succes, o răscoală trebuie să aibă succes să se bazeze nu pe o conspirație, nu pe un partid, ci pe vârf Acesta este primul Răscoala trebuie să se bazeze pe ascensiunea revoluționară a poporului Acesta este al doilea Răscoala trebuie să se bazeze pe un astfel de punct de cotitură în istoria creșterii V I L s i și k, Soya , ed al -lea v p ' V I Leki, Soch, ed a IV-a, Vol , p I- Ibid , p ■іЗ o revoluție când activitatea rangurilor înaintate ale poporului este cea mai mare, când ezitările sunt cele mai mari în rândurile dușmanilor și în rândurile prietenilor slabi, cu jumătate de inimă, nehotărâți ai revoluției Acesta este al treilea Aceste trei condiții pentru a pune problema insurecției sunt cele care deosebesc marxismul de blanquism Dar, din moment ce aceste condiții sunt prezente, atunci a abandona atitudinea față de insurecție față de artă înseamnă a trăda marxismul și a schimba revoluția În scrisoarea sa, V I Lenin arată că, dacă nu existau astfel de condiții pentru o răscoală victorioasă a proletariatului în zilele de iulie, acum, în septembrie, aceste condiții pentru o răscoală sunt prezente „Acum imaginea este foarte diferită În spatele nostru se află majoritatea clasei, avangarda revoluției, avangarda poporului, capabilă să captiveze masele Majoritatea oamenilor sunt în spatele nostru Avem avantajul poziției unui partid care își cunoaște calea ferm, în fața unor șovăieli nemaiauzite atât ale întregului imperialism, cât și ale întregului bloc de menșevici și socialiști-revoluționari O anumită victorie a rămas în urmă, căci oamenii sunt deja destul de aproape de disperare, iar noi îi dăm întregului popor o cale de ieșire sigură, după ce arătăm tuturor oamenilor semnificația conducerii noastre „în zilele lui Kornilov” După ce a făcut o analiză strălucită a situației politice și militare din țară, V I Lenin a ajuns la următoarea concluzie: „Avem în fața noastră toate premisele obiective pentru o revoltă de succes În fața noastră sunt avantajele excepționale ale unei situații în care doar victoria noastră în răscoală va pune capăt oscilărilor care au chinuit oamenii, acest lucru cel mai dureros din lume; când numai victoria noastră în răscoală va zădărnici jocul cu lumea separată împotriva revoluției, îl va zădărnici oferind în mod deschis o pace mai completă, mai dreaptă, mai apropiată în favoarea revoluției Doar partidul nostru, în sfârșit învingător în răscoală, îl poate salva pe Petru, pentru că dacă oferta noastră de pace este respinsă și nici nu obținem un armistițiu, atunci devenim „apărători”, atunci devenim șefii partidelor militare, vom fi cel mai „militar” partid, vom conduce războiul într-un mod cu adevărat revoluționar Vom lua toata painea si toate cizmele de la capitalisti Le vom lăsa cruste, le vom îmbrăca cu pantofi de bast Vom da toată pâinea și toți pantofii în față Și apoi îl vom apăra pe Peter Resursele unui război cu adevărat revoluționar, atât materiale, cât și spirituale, sunt încă imens de mari în Rusia; de șanse din ca nemții să ne dea măcar un armistițiu Și a obține un armistițiu acum înseamnă deja să învingi întreaga lume La sfârșitul scrisorii, Lenin a elucidat chestiunile militaro-practice ale revoltei pregătite de partid El scria: „Și pentru a trata răscoala într-un mod marxist, adică ca pe o artă, noi în același timp, fără să pierdem un minut, trebuie să organizăm sediul detașamentelor de insurgenți, să împărțim forțele, să mutăm regimente loiale către punctele cele mai importante, înconjoară Alexandrinka , să ocupe Petropavlovka, să aresteze statul major și guvernul, să trimită junkerilor și diviziei sălbatice asemenea detașamente care sunt capabile să piară, dar care să nu permită inamicului să se deplaseze în centrele orașelor ; trebuie să mobilizăm muncitori înarmați, sunați V I L s i n n, Soch , ed , vol , pp - La fel, cf * T și același lucru pp - * În acel moment, într-un anumit teatru din Petrograd se ținea așa-zisa Conferință Democrată convocat de menşevici şi socialişti-revoluţionari cu scopul de a obliga masele să împiedice o revoluţie socialistă ei la o ultimă bătălie disperată, luați telegraful și telefonul deodată, plasați cartierul nostru general al revoltei la centrala telefonică centrală, conectați toate fabricile, toate regimentele, toate punctele de luptă armată cu ea prin telefon etc ” X Partidul Bolșevic, pornind de la aceste instrucțiuni ale lui V I Lenin, a lansat o cantitate imensă de muncă în spate și în față, în pregătirea unei revolte armate victorioase În articolul „Criza este coaptă”, scris la septembrie și într-un addendum la acesta, distribuit doar membrilor Comitetului Central, PC, MK și sovietici, V I Lenin conturează planul militar-strategic al revoltei „Victoria revoltei este acum asigurată pentru bolșevici: ) putem (dacă nu „așteptăm” Congresul sovietic) să lovim brusc și din trei puncte, de la Sankt Petersburg, de la Moscova, de la Flota Baltică ; ) Avem sloganuri care ne asigură sprijinul: Jos guvernul care suprimă răscoala țărănească împotriva moșierilor! ) suntem majoritari în țară ) prăbușirea menșevicilor și socialiștilor-revoluționari este complet; o) avem capacitatea tehnică de a prelua puterea la Moscova (care ar putea chiar să înceapă să surprindă inamicul); ) avem mii de muncitori și soldați înarmați în Sankt Petersburg, care pot lua imediat Palatul de Iarnă, și Statul Major, și stația telefonică și toate tipografiile majore " După cum vedem, în acest plan ingenios se cântăresc forțele partidelor, se arată starea inamicului, se indică importanța momentului matur pentru răscoală, se determină cele mai importante obiecte pentru capturare, se determină centrele decisive , unde ar trebui să înceapă în primul rând răscoala și sunt conturate fundamentele tacticii revoluționare Pe octombrie, V I Lenin a sosit ilegal din Finlanda la Petrograd A doua zi, a scris articolul „Sfatul unui străin”, în care a oferit o dezvoltare strălucitoare a strategiei și tacticii revoltei armate pregătite „ Insurecția armată”, sublinia Lenny în acest articol, „este un tip special de luptă politică, supusă unor legi speciale, care trebuie luată în considerare cu atenție Karl Marx a exprimat acest adevăr remarcabil de uşurat când a scris că o „răscoală armată” precum războiul, există artă” Dintre principalele reguli ale acestei arte, Marx a propus: ) Să nu te joci niciodată cu o răscoală, ci, pornind-o, să știi cu fermitate că trebuie să mergi până la capăt ) Este necesar să se adune o mare preponderență de forțe într-un loc decisiv, la un moment decisiv, altfel inamicul, care are cea mai bună pregătire și organizare, îi va distruge pe rebeli ) Odată începută o insurecție, trebuie să acționăm cu cea mai mare hotărâre și să treci necondiționat la ofensivă „Apărarea este moartea unei insurecții armate” ) Trebuie să încercăm să luăm inamicul prin surprindere, să profităm de momentul în care trupele lui sunt împrăștiate ) Este necesar să se obțină măcar mici succese în fiecare zi (s-ar putea spune: orar, dacă este vorba de un oraș), menținând, prin toate mijloacele, „avantajul moral” Marx a rezumat lecțiile tuturor revoluțiilor referitoare la insurecția armată cu cuvintele „cel mai mare maestru al tacticii revoluționare din istorie, Danton: curaj, curaj și mai mult curaj” V I Lenin, Soch , nzd , vol , p - Ibid , p - Așa cum se aplică Rusiei și octombrie , aceasta înseamnă: un atac simultan, posibil mai brusc și mai rapid asupra lui Petru, fără greș din exterior, din interior și din cartierul muncitoresc, și din Finlanda, și din Revel, din Kronstadt, ofensiva întregii flote, acumularea unei gigantice preponderențe de forțe de - de mii (și poate mai mult) ale „burghezilor” noștri! gardieni” (junkeri), „trupele noastre Vendey” (parte a cazacilor) etc Combinați cele trei forțe ale noastre principale: flota, muncitorii și unitățile militare, astfel încât acestea să fie sigur ocupate și cu yenul eventualelor pierderi să fie păstrate: a) telefon, b) telegraf, c) gări, d) poduri în primul loc Separați elementele cele mai hotărâte („toboșarii” noștri și tinerii muncitori, precum și cei mai buni marinari) în mici detașamente pentru ca ei să ocupe toate punctele cele mai importante și pentru participarea lor peste tot, la toate operațiunile importante, de exemplu: Înconjurați și tăiați-l pe Petru, luați-l împreună!” atacarea flotei, a muncitorilor și a trupelor — aceasta este sarcina care necesită artă și triplu curaj Formați detașamente ale celor mai buni muncitori cu arme și bombe pentru ofensiva și încercuirea „centrelor” inamicului (școli de junker, telegraf și telefon etc ) cu sloganul: pieriți toți, dar nu ratați inamicul „\ La octombrie , sub conducerea lui V I Lenin, a avut loc o ședință istorică a Comitetului Central al Bolșevicilor! petreceri La ședință, a fost adoptată o rezoluție propusă de V I Lenin privind necesitatea declanșării unei revolte armate în zilele următoare Rezoluția spunea: „Comitetul Central recunoaște că atât situația internațională a revoluției ruse (răzvrătirea în marina din Germania, ca manifestare extremă a creșterii revoluției socialiste în toate! Europa la nivel mondial!, cât și amenințarea păcii de către imperialiști cu scopul de a sugruma revoluția din Rusia) — și situația militară (decizia fără îndoială a burgheziei ruse și a lui Kerensky și Compania de a trimite Petrogradul la germani) — la fel este și dobândirea unei majorități proletare! partid în Soviete — toate acestea în legătură cu răscoala țărănească și întoarcerea încrederii poporului în partidul nostru (alegerile de la Moscova) și în cele din urmă pregătirile evidente pentru a doua revoltă a Kornilovului (retragerea trupelor din Petrograd, aducerea cazacilor la Petrograd) , înconjurând Minsk cu cazaci etc ) — toate acestea pun la ordinea zilei o insurecție armată Recunoscând în acest fel că o revoltă armată este inevitabilă, sunt bine întârziată Comitetul Central invită toate organizațiile de partid să se ghideze în acest sens și din acest punct de vedere să discute și să rezolve toate problemele practice (Congresul Sovietelor din Regiunea de Nord, retragerea trupelor din Sankt Petersburg, discursurile moscoviților și minskerilor) , etc )» Comitetul Central și-a trimis delegații în Urali, în Donbass, la Helsingfors, Kronstadt, pe Frontul de Sud-Vest și în alte locuri pentru a ajuta organizațiile de partid în pregătirea unei revolte în localități Printre reprezentanții Comitetului Central s-au numărat Voroșilov, Molotov, Dzerjinski Ordzhonikidze, Kirov, Kaganovici, Kuibyshev, Frunze, Yaroslavsky și alții Sub conducerea Comitetului Central al Partidului, Organizația Militară de Reglementare a fost organizată pentru „activități practice de pregătire și desfășurare a unei revolte sub Sovietul de la Petrograd!” Comitet Acesta a inclus reprezentanți ai Sovietului de la Petrograd, Tsentrobalt, Comitetului regional finlandez, și V I Lenin Soch , ed , vol G, pp - » Ibid , p IC comitetele de fabrică etc Comitetul Militar Revoluționar a devenit sediul legal al răscoalei La octombrie, a avut loc o ședință extinsă a Comitetului Central al Partidului Bolșevic, împreună cu Comitetul Petrograd și cu reprezentanți ai organizațiilor militare bolșevice, facțiunilor bolșevice ale sovieticelor, sindicatelor, comitetelor de fabrică etc La această întâlnire, Partidul Center a fost ales să conducă revolta, condusă de tovarășul Stalin Centrul de Partid a fost nucleul de conducere al Comitetului Militar Revoluționar al Sovietului de la Petrograd Sub conducerea lui I V Stalin, el a pregătit și a condus practic revolta armată Kamenev și Zinoviev, care au vorbit la ședințele Comitetului Central din și octombrie împotriva revoltei, au publicat pe octombrie o declarație în ziarul menșevic Novaia Zhizn despre pregătirea bolșevicilor pentru preluarea puterii A fost trădare, o înjunghiere perfidă în spate Prin discursul lor în presa contrarevoluționară, acești trădători „ au dezvăluit dușmanilor decizia Comitetului Central asupra răscoalei, asupra organizării răscoalei în viitorul apropiat A fost trădare” Guvernul provizoriu, avertizat de trădători, a început în grabă să pregătească forțele pentru a lupta împotriva revoluției Au fost create batalioane speciale de șoc Pe octombrie, guvernul provizoriu a început să cheme trupe de încredere de pe front la Petrograd Patrule întărite au început să circule pe străzi Contrarevoluția a reușit să adune forțe deosebit de mari la Moscova S-au luat măsuri și pe fronturile de Nord, Vest și Sud-Vest nu numai pentru a împiedica soldații revoluționari să intre în acțiune, ci și pentru a organiza forțe pentru a intra în ofensiva împotriva Petrogradului, Moscovei și a altor centre politice și militaro-strategice importante pentru revoluție Dar toate aceste planuri contrarevoluționare au eșuat datorită vigilenței organizațiilor militare bolșevice de regimente, divizii, corpuri și armate Organizațiile militare bolșevice au expus aceste planuri de contrarevoluție în ochii soldaților și, stârnindu-i la luptă, au dejucat toate aceste planuri Toate încercările ofițerilor contrarevoluționari ai Flotei Baltice de a organiza forțe pentru a lupta împotriva revoluției au eșuat „Guvernul provizoriu a elaborat un plan: cu o zi înainte de deschiderea celui de-al doilea Congres al Sovietelor, atacă și ocupă Smolnîi, sediul Comitetului Central Bolșevic, și înfrânge centrul principal al bolșevicilor În acest scop, trupele au fost atrase la Petrograd, pe a cărui loialitate a contat guvernul Cu toate acestea, zilele și orele de existență a Guvernului provizoriu erau deja numărate Nicio forță nu a putut opri marșul victorios al revoluției socialiste În noaptea de octombrie, Comitetul Militar Revoluționar și-a numit comisarii în toate părțile garnizoanei Petrograd „Comisarii cum Reprezentanții sovieticului, a spus decizia Comitetului Militar Revoluționar, sunt inviolabili Opoziţia faţă de comisari este opoziţia faţă de Sovietul Deputaţilor Muncitorilor şi Soldaţilor În total, au fost numiți aproximativ de comisari Ei au ajutat partidul bolșevic să pregătească soldații și marinarii din garnizoana Petrograd pentru o revoltă armată și, la ordinul Comitetului Militar Revoluționar, să-i aducă în luptă Dar mai ales s-a făcut o muncă deosebită pentru a pregăti forța de șoc a revoluției - Garda Roșie și pentru a-și crea rezervele prin înarmarea muncitorilor • Istoricul PCUS(b) Curs scurt, p ' Atinge pagina * Istoria războiului civil în URSS, Gospolvtzdat, , p În ceea ce privește pregătirea unei revolte armate, o atenție deosebită a fost acordată și flotei, al cărei personal era format în principal din muncitori Marinarilor li s-a încredințat îndeplinirea unor misiuni de luptă la fel de importante ca și detașamentele Gărzii Roșii Pe octombrie, contrarevoluția a intrat în ofensivă Junkerii și „toboșarii” au ajuns la Petrograd, după ce au primit ordin de a sugruma revoluția zdrobi organizațiile bolșevice de conducere, dezarma muncitorii, soldații și marinarii și instaura o dictatură militară În dimineața zilei de octombrie, Guvernul provizoriu a emis un ordin de închidere a organului central al Partidului Bolșevic, ziarul Rabochy Put Mașini blindate au fost trimise la sediul redacției ziarului și al tipografiei Cu toate acestea, la îndrumarea tovarășului Stalin, Gărzile Roșii și soldații revoluționari au împins mașinile blindate în spate, și-au stabilit gărzile în redacție și tipografie și au asigurat lansarea următorului număr al ziarului Această problemă conținea un apel la răsturnarea Guvernului provizoriu În după-amiaza zilei de octombrie, Comitetul Militar Revoluționar, prin postul de radio al crucișatorului Aurora, a anunțat următorul ordin: „Eu Garnizoana care păzește abordările spre Petrograd trebuie să fie în deplină pregătire de luptă Ar trebui să existe securitate sporită în gările de cale ferată Să nu permită nicio unitate militară să intre în Petrograd, despre care nu s-ar ști ce poziție a luat în raport cu evenimentele actuale În întâmpinarea fiecărei unități ar trebui trimise câteva zeci de agitatori, care să le afle, în drum spre Petrograd, că vor să-i incite împotriva poporului Eșaloanele Kornilov, dacă nu se supun avertismentelor, trebuie reținute cu forța Trebuie să acționăm cu strictețe și cu precauție și, acolo unde este necesar, să folosim forța Toate mișcările de trupe ar trebui raportate imediat Institutului Smolny din Petrograd, Comitetului Militar Revoluționar, iar reprezentanții sovieticilor locale și ai comitetelor regimentare ar trebui să fie trimiși acolo pentru a stabili contactul Consiliile trebuie să stea continuu ” La conducerea Comitetului Militar Revoluționar au început să se adune la Smolny detașamente ale Gărzii Roșii, unități militare revoluționare și detașamente de marinari revoluționari De aici au fost trimiși să ocupe cele mai importante puncte ale Petrogradului În noaptea de octombrie, V I Lenin a sosit la Smolny, luând conducerea răscoalei în propriile mâini Pe octombrie ( noiembrie), Garda Roșie și soldații și marinarii revoluționari au ocupat gările, telegraful, oficiul poștal, bicicleta de stat și ministerele În noaptea de octombrie, Palatul de Iarnă a fost luat cu asalt și Guvernul provizoriu a fost arestat Revoluția socialistă a câștigat „Lucrătorii din Petrograd au arătat în aceste zile că au trecut printr-o școală bună sub conducerea Partidului Bolșevic Unitățile revoluționare ale trupelor, pregătite pentru răscoală prin opera bolșevicilor, au executat cu fidelitate ordinele militare și au luptat cot la cot cu Garda Roșie Marina nu a rămas în urma armatei Kronstadt era un bastion al Partidului Bolșevic, unde autoritatea guvernului provizoriu încetase de mult să fie recunoscută Croașătorul „Aurora” cu tunetul tunurilor sale, a vizat Palatul de Iarnă a anunţat la octombrie începutul unei noi ere – epoca Marii Revoluţii Socialiste* • Istoria războiului civil în URSS, vol , p - „Istoria EKL(b), Curs scurt, pp YUT La ora min În seara zilei de octombrie, la Smolny s-a deschis Congresul rus al Sovietelor, reunit la propunerea lui Lenin și Stalin și ținut sub conducerea lor La acest congres bolșevicii aveau o majoritate covârșitoare Menşevicii, bundiştii şi socialiştii-revoluţionari de dreapta, văzând că erau în minoritate, au părăsit sfidător congresul În numele congresului, s-a anunțat că toată puterea va trece în mâinile sovieticilor „Mizând pe voința marii majorități a muncitorilor, soldaților și țăranilor, mizând pe răscoala victorioasă a muncitorilor și a garnizoanei care a avut loc la Petrograd Congresul își ia puterea în propriile mâini”, se arată în proclamația celui de-al Doilea Congres al Sovietelor Congresul a adoptat un decret privind pacea fără anexări și indemnizații, un decret asupra pământului, conform căruia proprietatea moșierului asupra pământului a fost desființată și pământul a fost transferat fără compensație țărănimii muncitoare pentru folosință gratuită Toate pământurile, măruntaiele pământului (petrol, cărbune, minereu etc ), pădurile și apele au devenit proprietatea oamenilor Congresul a format primul guvern sovietic, Consiliul Comisarilor Poporului V I Lenin a fost ales președinte al Consiliului Comisarilor Poporului, iar I V Stalin a fost ales Comisar al Poporului pentru naționalități Marinarii Flotei Baltice au jucat un rol remarcabil în revolta armată din octombrie și, împreună cu Garda Roșie, au fost una dintre cele mai importante forțe de atac ale acesteia Detașamentele revoluționare de marinari și soldați au jucat un rol la fel de enorm în primele luni de după victoria revoluției socialiste, luptând împreună cu Garda Roșie împotriva intervenționștilor și a Gărzilor Albe pentru extinderea și consolidarea puterii sovietice Urmând instrucțiunile lui Lenin și Stalin, bolșevicii Flotei Baltice i-au pregătit cu încăpățânare pe marinari pentru revoltă, în urma căreia, deja în ajunul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, majoritatea covârșitoare a marinarilor erau pregătiți, la prima cerere a bolșevicilor, de a lua armele împotriva guvernului provizoriu Cu alte cuvinte, flota baltică, chiar înainte de Revoluția din octombrie, a părăsit subordonarea Guvernului provizoriu J V Stalin, observând această pregătire revoluționară a flotei, a subliniat la o ședință a Comitetului Central al partidului din octombrie că „Flota s-a revoltat deja pentru că a mers împotriva lui Kerensky” misiuni de la Comitetul Central al Bolșevicului Partid și personal de la Lenin și Stalin, în timp ce conducerea organizațiilor bolșevice ale flotei avea astfel de marinari bolșevici subterani precum Ulyantsev (Otradnee), Sladkov, Markin, Polukhin Trefolev și mulți alții Pe octombrie, Comitetul Naval din Kronstadt a adoptat o rezoluție care a cerut direct o revoltă armată împotriva guvernului provizoriu Adunarea generală a marinarilor din Baltic Naval Crew a declarat: „ nd Baltic Naval Crew nu recunoaște nicio revoltă armată separată, neorganizată, dar este întotdeauna gata să apere interesele oamenilor muncii, dacă un astfel de discurs este sancționat de către Sovietul deputaţilor „şi soldaţilor” din Petrograd Noi, ca oponenți înflăcărați ai Guvernului provizoriu de coaliție recunoscând activitățile acestui guvern ca fiind dăunătoare democrației și incapabile de a aduce o pace rapidă și dreaptă așteptăm cu nerăbdare deschiderea solemnă a congresului reprezentanților Sovietelor Deputaților Muncitorilor și Soldaților, în care avem încredere și propune să ia • Istoricul PCUS(b) Curs scurt pagina * I V Stalin Lucrări, vol crp S -SO puterea în propriile mâini, să creeze un organ care să poată da poporului pâine și să încheie o pace timpurie pe principiile proclamate de democrația muncii Rezoluția comandamentului navei de luptă Gangut spunea: „După ce am discutat despre momentul actual și însumând rezultatele tuturor celor șapte luni ale revoluției noastre, afirmăm că impasul în care a fost adusă țara de guvernul țarist a devenit și mai mult confuz datorită politicii criminale a guvernului provizoriu burghez și a falșilor socialiști care au intrat în el este guvernul Singura cale de ieșire din această situație este prin mijloace revoluționare Fără a ne îndoi de natura contrarevoluționară a guvernului, ne este clar că prin prezența lor în guvern, Compromisorii Sociali întunecă conștiința maselor, trădând complet poporul și revoluția Ținând cont de prăbușirea completă cu care se confruntă țara, considerăm inacceptabil să continuăm să ne lăsăm soarta în mâinile unor doctrinari pe jumătate înțelepți precum Kerensky și Co și să vedem cu calm cum aceste voci înspăimântate ale poporului cu mâinile lor ticăloase strânge laţul aruncat de burghezie la gâtul nostru Numai poporul revoluționar, uniți de Sovietele lor de adjuncți ai muncitorilor, soldaților și țăranilor, poate salva situația Facem apel la toată lumea să arunce, în sfârșit, ochelarii de culoare trandafirie cu care au privit tot ceea ce se întâmplă până acum în jurul nostru și să înțelegem că tactica de apărare va strica revoluția La noi, declarăm că vom recunoaște și ne vom supune singurei puteri din lume, această putere a Sovietelor Muncitorilor, Țăranilor ', Muncitorii' şi alţi Deputaţi Și într-adevăr, marinarii din Kronstadt, Helsingfors, din Revel și din alte baze ale flotei au recunoscut doar consiliile revoluționare și Comitetul Militar Revoluționar format în octombrie, iar în propria flotă doar puterea lui Tsentrobalt și a comitetelor lor de bord Marinarii navelor aflate la bazele principale ale flotei - Kronstadt și Helsingfors - au fost înaintea tuturor Până în toamnă, echipele acelor crucișătoare, distrugătoare și dragămine care se bazau pe Revel se revoluționau rapid și ele Bolșevizarea unităților militare atașate flotei și care interacționează cu aceasta în statele baltice și Finlanda a decurs la fel de repede Pretențiile revoluționare ale marinarilor și soldaților unităților subordonate comandamentului flotei baltice au fost expuse la octombrie în „Ordinul către delegații flotei baltice care călătoresc la cel de-al -lea Congres al Sovietelor al întregii Rusii” În această ordine, s-au înaintat cereri de distrugere a „trădătorul și prădătorul însetat de sânge al revoluției” Kerenski, care „conduce țara la distrugere”, urmează să cedeze coasta baltică și Petrogradul germanilor și astfel să distrugă revoluția „Vă instruim pe dumneavoastră, reprezentanții Balticii, împreună cu reprezentanții Mării Negre și reprezentanții proletariatului muncitor ”, se spunea în instrucțiunea către delegați, „să luați puterea în propriile mâini, în mâinile voastre al Sovietelor Deputaţilor Muncitorilor, Soldaţilor şi Ţăranilor ” La octombrie, Tsentrobalt, la o întâlnire cu participarea reprezentanților comitetelor navale și ai comitetelor unităților de coastă, după ce a discutat situația actuală, a decis să se mențină ferm asupra pozițiilor revoluționare luate de flota baltică Tsentrobalt a asigurat Sovietul din Petrograd că la prima chemare era gata să ridice întreaga flotă pentru a apăra revoluția La o ședință a Comitetului Executiv al Sovietului Kronstadt, desfășurată pe octombrie, directiva primită de la Militar • TsGAVMF f , d l Ordin pentru echipajul naval baltic Ă zі 'TsGAVMF f d i 'T și m D , l „Ibid , d , l cincizeci Comitetul revoluționar al Sovietului de la Petrograd Comitetul Executiv a decis: „să fie în alertă totală” De asemenea, s-a decis trimiterea la Petrograd, în conformitate cu cerințele Comitetului Militar Revoluționar, a cuirasatului Zarya Svoboda și organizarea unui detașament combinat de unități navale și Garda Roșie Pe octombrie, Tsentrobalt a ordonat comandantului Flotei Baltice, Razvozov, să ordone de urgență distrugătoarelor Zabiyaka, Terrible și Metkiy să intre în Petrograd pentru a-i ajuta pe rebeli „În ciuda protestului meu”, a raportat contraamiralul Razvozov comandantului-șef al armatelor Frontului de Nord, „chiar și patru distrugătoare au fost trimise la Petrograd din ordinul direct al lui Tsentrobalt și din ordinul pe care l-am dat mai devreme crucișatorului Aurora , care se afla în Petrograd și a finalizat reparațiile, a fost anulată pentru a se alătura flotei Nu aveam cum să previn asta În plus, încă de la începutul crizei actuale, Tsentrobalt mi-a spus despre implementarea viitoare a principiului electiv și controlul comitetelor asupra tuturor ordinelor, excluzând cele operaționale Protestele mele au fost din nou lăsate fără consecințe și controlul a fost efectiv stabilit ^ Prin decizia Tsentrobalt, șeful departamentului special, locotenent-colonelul Nordmai, a fost înlăturat din postul său, iar în locul său a fost numit căpitanul Ivanovski Aseară ( octombrie—S N ) membrii Tsentrobalt mi-au atras atenția că vor trimite crucișătorul Oleg și distrugătorul de clasă Novik la Petrograd pentru a sprijini sovieticul Am făcut un protest categoric În ciuda acestui fapt, astăzi ( octombrie - S N ) radio semnat de comitetul de navă al crucișătorului Oleg, sediul meu a fost înștiințat că, în conformitate cu ordinul lui Tsentrobalt, crucișătorul a fost plecând la Petrograd „ Acesta este unul dintre multele exemple ale modului în care bolșevicii flotei au îndeplinit în mod clar sarcinile Partidului Bolșevic și ale Comitetului Militar Revoluționar Pe octombrie, navele Flotei Baltice au sosit la Petrograd Distrugătorii au ocupat poziții pe Neva împotriva Institutului de Mine, cuirasatul „Zarya Svoboda” și crucișătorul „Oleg” stăteau în Canalul Mării, crucișătorul „Aurora” - la Podul Nikolaevsky Un detașament consolidat de marinari în valoare de mii de oameni care au ajuns la Petrograd s-a alăturat imediat luptei Sub conducerea Comitetului Central al Partidului Bolșevic și a Comitetului Militar Revoluționar, Tsentrobalt, împreună cu Sovietul Helsingfors, au preluat controlul asupra tuturor căilor ferate care duceau din Finlanda către capitală și, de fapt, au ridicat toate părțile flotei și armatei la apara revolutia În același timp, Tsentrobalt a trimis pe calea ferată un detașament consolidat de de marinari baltici de la Helsingfors la Petrograd, care au ocupat toate cele mai importante puncte strategice de la Helsingfors la Belo-ostrov Detașamentele de marinari revoluționari, la ordinul Comitetului Militar Revoluționar, împreună cu Gărzile Roșii și unitățile armatei revoluționare, au capturat rapid, conform planului, toate centrele vitale ale capitalei Detașamentele de marinari au luat Amiraalitatea, un port militar, au luat parte la capturarea oficiului poștal, telegraf, / Palatul Mariinsky etc La ora și de minute Pe octombrie, crucișătorul Aurora și-a tras lovitura istorică Datorită faptului că cadeții și „toboșarii” au refuzat să predea Palatul de Iarnă Comitetul Militar Revoluționar le-a ordonat trăgarilor-marinari care erau la tunurile din Cetatea Petru și Pavel, să deschidă focul asupra Palatului de Iarnă cu obuze vii După aceasta, asaltul său a început de către Gărzile Roșii din partea Vyborg, marinari • TsGAVMF, f d L * Detașamentul de debarcare din Kronstadt și regimentele revoluționare Asaltul s-a încheiat cu capturarea palatului și arestarea Guvernului provizoriu Pe octombrie, Tsentrobalt a anunțat flotei: „Pe octombrie, puterea a trecut în mâinile sovieticilor Guvernul provizoriu a fost arestat Kerenski a fugit Luați toate măsurile, rețineți-l și trimiteți-l la dispoziția Comitetului Revoluționar din Petrograd Toată lumea monitorizează cu atenție păstrarea puterii de luptă, protecția posturilor Toate rezoluțiile Tsentrobalt ar trebui executate exact, imediat Rămâi calm, amintindu-ți că Tsentrobalt stă de pază asupra revoluției În flota baltică, puterea a trecut în mâinile marinarilor și soldaților în persoana lui Tsentrobalt, comitetele de nave din baza sovietică Marinarii și soldații flotei au salutat cu entuziasm vestea victoriei revoluției de la Petrograd Comitetul de bord al navei de luptă „Andrew cel Primul Chemat” l-a asigurat pe Tsentrobalt: „Toate ordinele în lupta împotriva revoluției vor fi îndeplinite fără îndoială Suntem gata să ieșim în apărarea sovieticilor” Sesiunea plenară a Consiliului Helsingfors, Comitetul Regional al Finlandei, Tsentrobalt, Comitetul Executiv al Consiliului Țărănesc, împreună cu comitetele de navă, regiment și companie, au declarat că „este în întregime din punctul de vedere al Sovietului din Petrograd și al comitetului revoluționar și îl va sprijini prin toate mijloacele în lupta sa pentru transferul întregii puteri în mâinile Sovietelor deputaților muncitorilor, soldaților și țăranilor " Echipajele navelor bazate pe Revel le-au scris celor de la Kronstadters: „Salutăm noua cucerire a adevăratei democrații și ne asigurăm că îi vom sprijini pe toți cu toată puterea noastră” Pentru a lupta împotriva rebeliunii lui Kerenski, care a adunat trupe contrarevoluționare în jurul Gatchina, cu scopul de a suprima revoluția, Lenin și Stalin au mobilizat detașamentele Gărzii Roșii și detașamentele de marinari revoluționari Pe noiembrie, la Înălțimile Pulkovo, trupele lui Kerenski, conduse de generalul Krasnov, au fost înfrânte În răspunsul lui S Pokrovsky, tovarășul Stalin subliniază că în această perioadă a războiului civil, alături de muncitori, marinarii au jucat un rol important "Tu evident că nu știi”, scrie el - că războiul civil în prima sa fază - pentru perioada octombrie - primăvara - a fost purtat cu noi în principal de către forțele muncitorilor și marinarilor, iar așa-zisul sprijin al „țărănimii în ansamblul său” se exprima la acea vreme destul de des prin faptul că nu ne împiedica să lovim direct pe dușmanii revoluției proletare Pentru a lupta împotriva lui Kerensky, Tsentrobalt a format și a trimis la Petrograd și la apropierea acestuia detașamente revoluționare de marinari și nave În plus, trei regimente de armată revoluționară au fost trimise aproape în totalitate din Helsingfors Marinarii Flotei Baltice au participat activ și la înăbușirea revoltei cadeților și ofițerilor de la Petrograd, ridicată de organizația contrarevoluționară „Comitetul pentru Salvarea Patriei și Revoluției”, condusă de socialiști-revoluționari Rebeliunea a fost lichidată într-o zi „După ce a răsturnat puterea moșierilor și a burgheziei și a pus în locul ei guvernul muncitorilor și țăranilor, Revoluția din octombrie a rezolvat dintr-o lovitură contradicțiile revoluției din februarie Desființarea omnipotenței pompos-kulaik și transferul terenului pentru folosință este dificil, * TsGAVMF f Consiliul Kronstadt, Dr PO l » I GAVMF f dosar foaie * TsGAVMF f Consiliul Kronstadt, d NU, l - * E la fel l * I V Staliy, Soch , vol , p afară masele satului; exproprierea fabricilor și fabricilor și trecerea lor în mâinile muncitorilor; o ruptură cu imperialismul și eliminarea războiului de pradă; publicarea tratatelor secrete și dezvăluirea politicii de acaparare a teritoriilor străine; în sfârșit, proclamarea autodeterminării maselor muncitoare ale popoarelor asuprite și recunoașterea independenței Finlandei — acestea sunt principalele măsuri luate de guvernul sovietic la începutul revoluției sovietice O revoluție începută în centru nu putea rămâne mult timp pe teritoriul său îngust După ce a câștigat în centru, a trebuit inevitabil să se răspândească la periferie Și într-adevăr, încă din primele zile ale revoltei, un val revoluționar din nord s-a răspândit în toată Rusia, cuprinzând periferia după periferie Din octombrie până în februarie , puterea sovietică a fost stabilită în toate cele mai importante regiuni ale țării Marinarii revoluționari din Marea Baltică, Neagră și Caspică au jucat un rol enorm în lupta pentru stabilirea și consolidarea puterii sovietice Oceanele Pacific și Arctic în Flotila Amur Dar dintre toate flotele și flotilele, marinarii flotei baltice, care trecuseră prin cea mai mare școală de educație bolșevică, au participat cel mai activ la toate evenimentele revoluționare și la războiul civil În perioada Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și a Războiului Civil, Flota Baltică a acționat ca una dintre cele mai importante forțe de sprijin ale Partidului Bolșevic și ale statului sovietic La ceva timp după revoluția burghezo-democratică din februarie, mulți marinari și soldați ai flotei baltice și-au arătat încredere în guvernul provizoriu Ei credeau naiv că guvernul provizoriu și menșevicii și social-revoluționarii care îl susțineau vor încheia o pace democratică și vor preda pământul țăranilor Bolșevicii Flotei Baltice, conduși în mod direct de Comitetul Central și Comitetul de Petrograd al Partidului Bolșevic, le-au explicat cu insistență marinarilor și soldaților că Guvernul provizoriu era guvernul burgheziei imperialiste, că socialiști-revoluționarii și menșevicii, care au sprijinit acest guvern, s-au străduit nu să dezvolte și să aprofundeze revoluția, ci să înfrâneze masele revoluționare și să le supună puterii burgheziei Folosind exemple concrete, bolșevicii flotei le-au arătat marinarilor și soldaților că pacea poate fi atinsă, pământul și pâinea pot fi obținute numai atunci când masele muncitoare au preluat puterea în propriile mâini Datorită faptului că politica Partidului Bolșevic exprima interesele fundamentale ale maselor revoluționare, autoritatea bolșevicilor Flotei Baltice în rândul marinarilor și soldaților a crescut continuu În acelaşi timp, autoritatea partidelor conciliante - menşevicii şi socialiştii-revoluţionari - era în scădere Activitatea persistentă și intenționată a partidului bolșevic în marina a dus la faptul că socialiști-revoluționarii și menșevicii au fost izolați de marinari și soldați, marina a luat poziții bolșevice și deja în septembrie a părăsit subordonarea Pravitelstzuului provizoriu În timpul revoltei din octombrie de la Petrograd, flota baltică a jucat un rol important în capturarea fortăților din capitală, în suprimarea contrarevoluției și în stabilirea puterii sovietice „Marinarii baltici și Gărzile Roșii din partea Vyborg au jucat o armată remarcabilă în revolta din octombrie”, a scris tovarășul Stalin „Cu curajul extraordinar al acestor oameni, rolul garnizoanei Petrograd s-a redus în principal la sprijin moral și parțial militar pentru luptătorii avansați” I V Stalin Opere, vol , p - * La fel pagina Participarea marinarilor ruși la lupta pentru puterea sovietică în — cea mai strălucită pagină a trecutului revoluționar al flotei noastre Tradițiile revoluționare glorioase au fost una dintre sursele curajului, abnegației și eroismului de masă ale marinarilor militari sovietici, manifestate în luptele victorioase pentru Patria Socialistă în timpul Marelui Război Patriotic * * * I KOLOSKOV SUA ESTE PRINCIPALUL ORGANIZATOR ŞI PARTICIPANT LA INTERVENŢIA MILITARĂ ÎMPOTRIVA RUSIEI SOVIETICE ÎN - Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie din țara noastră a împărțit lumea în două tabere ostile, tabăra imperialismului și tabăra socialismului, a inițiat prăbușirea capitalismului și a dus la formarea primului stat socialist din lume Astfel, victoria Revoluției din octombrie a devenit factorul determinant în întreaga situație internațională și a creat obstacole de netrecut tuturor aspiranților la dominația mondială Tovarășul Stalin, care caracterizează situația internațională creată ca urmare a străpungerii frontului mondial al imperialismului de către revoluția socialistă din Rusia, a subliniat: „Această străpungere a deschis o întorsătură în istoria lumii, amenințând direct integritatea întregului edificiu internațional imperialism, schimbând radical echilibrul forțelor de luptă din Occident în favoarea clasei muncitoare clasa europeană Și aceasta înseamnă că proletariatul rus și partidul său s-au transformat dintr-o forță națională într-o forță internațională, iar vechea sarcină de a-și răsturna propria burghezie națională a fost înlocuită cu o nouă sarcină de răsturnare a burgheziei internaționale, iar din moment ce burghezia internațională, simțind pericolul de moarte, și-a propus următoarea sarcină de a lichida progresul rusesc, concentrându-și forțele libere (rezervele) împotriva Rusiei sovietice, aceasta din urmă, la rândul ei, nu a putut decât să-și concentreze toate forțele pentru apărare, a fost nevoită să ia greul loviturii burgheziei internaţionale Astfel, eliminarea „descoperirii ruse”, adică distrugerea sistemului sovietic, restabilirea puterii burgheze în țara noastră, înrobirea popoarelor din Rusia sovietică, a fost scopul principal al luptei puterilor imperialiste împotriva ţara sovietică după victoria Revoluţiei din octombrie Politica imperialiștilor americani, care au organizat o intervenție armată împotriva tânărului stat sovietic, a vizat realizarea acestui scop Statele Unite au dus o politică contrarevoluționară în Rusia chiar înainte de victoria Revoluției din octombrie Pentru a împiedica oamenii muncitori din Patria noastră să preia puterea în propriile mâini, pentru a menține Rusia în tabăra puterilor imperialiste care luptă împotriva blocului german, guvernul SUA a fost primul dintre guvernele marilor puteri care să recunoască Guvernul provizoriu burghez reacţionar şi să-i acorde împrumuturi Prin împrumuturi și provocări, burghezia americană a dorit să sprijine forțele contrarevoluționare ale Rusiei pentru a pune capăt revoluției din Rusia și, prin aceasta, a submina mișcarea revoluționară care creștea în Europa de Vest Expunând politica reacționară a miliardarilor americani, tovarășul Stalin scria în august : ' I V Stalin, Soch , vol , p cinci/ Uniunea își încordează forțele pentru a-și apăra cuceririle, în timp ce imperialismul încearcă să o pună capăt — capitalul american furnizează coaliției Kerensky-Milyukov-Tsereteli cu miliarde pentru a stopa complet revoluția rusă și a submina mișcarea revoluționară care crește în Vest Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie a stârnit furia furioasă a imperialiștilor americani La octombrie ( noiembrie) , cel de-al doilea Congres al Sovietelor a adoptat un decret privind pacea, în care toate țările în război erau invitate deschis să încheie un armistițiu temporar și să înceapă negocieri de pace Cu toate acestea, imperialiștii din SUA, Marea Britanie și Franța, interesați să continue războiul de cucerire, au refuzat să accepte propunerea guvernului sovietic La august , în Scrisoarea către muncitorii americani, V I Lenin scria: „Burghezia anglo-franceză și americană nu a acceptat propunerea noastră, ei au refuzat chiar să ne vorbească despre pacea mondială! Ea a fost cea care a acționat cu perfidă față de interesele tuturor popoarelor, ea a fost cea care a târât măcelul imperialist!” Imperialiștii americani nu numai că nu au acceptat propunerile de pace ale guvernului sovietic, dar imediat după victoria revoltei armate din octombrie au luat calea luptei împotriva Rusiei sovietice Această luptă a avut o serie de trăsături, cu o completitudine exhaustivă caracterizată de I V Stalin „Intervenția”, subliniază tovarășul Stalin, „nu este deloc epuizată prin introducerea trupelor, iar introducerea trupelor nu constituie deloc principala trăsătură a intervenției În condiţiile actuale ale mişcării revoluţionare din ţările capitaliste, când intrarea directă a trupelor străine poate provoca o serie de proteste şi conflicte, intervenţia are un caracter mai flexibil şi o formă mai camuflata În condiții moderne, imperialismul preferă să intervină prin organizarea unui război civil într-o țară dependentă, prin finanțarea forțelor contrarevoluționare împotriva revoluției Imperialiștii erau înclinați să descrie lupta lui Denikin și Kolchak, Yudenich și Wrangel împotriva revoluției din Rusia ca o luptă exclusiv internă Dar știam cu toții, și nu numai noi, ci întreaga lume știa că în spatele acestor generali ruși contrarevoluționari stăteau imperialiștii Angliei și Americii Franța și Japonia, fără sprijinul cărora un război civil serios în Rusia ar fi fost complet imposibil Încă din primele zile ale existenței puterii sovietice, Statele Unite au acționat ca organizator al războiului civil din țara noastră Reprezentantul guvernului american, ambasadorul SUA în Rusia Francis, amestecându-se cu nerăbdare în treburile interne ale statului nostru, a cerut dezmembrarea Rusiei și transformarea ei într-o colonie de puteri imperialiste În acest sens, Francisc, în noiembrie , l-a întrebat pe secretarul de stat al SUA Lansing: „Ce părere aveți despre Rusia tratată ca China?” * Unul dintre principalii organizatori ai războiului civil și ai intervenției împotriva Rusiei Sovietice a fost șeful miliardarilor americani, președintele american Wilson, care a acoperit politica ostilă a guvernului SUA față de Republica Sovietică cu fraze ipocrite despre I V Etape, Opere, vol , p - V I Lenin, Soch , ed , vol , p - I V Stalin, Soch , vol , p * P N Pospelov, La a XXVII-a aniversare a morții lui V I Lenin Pravda, ianuarie Ă neamestecul în afacerile rusești Deja pe decembrie , din ordinul lui Wilson, i-a fost trimisă o telegramă ambasadorului american la Londra, în care se propunea începerea imediată a organizării asistenței pentru generalul Gărzii Albe Kaledin Președintele Statelor Unite a propus ambasadorului ca generalul Kaledin să fie informat că lupta sa împotriva regimului sovietic se bucură de simpatia Statelor Unite și că i se va acorda toată asistența posibilă Cercurile conducătoare ale SUA nu s-au limitat la organizarea forțelor de contrarevoluție în Rusia Ei au dezvoltat planuri de a atrage forțe din afară pentru a lupta împotriva puterii sovietice Statele Unite au împins România să atace Republica Sovietică, au ajutat Comitetul Național Polonez de la Paris să pregătească o armată pentru un atac asupra țării sovieticilor, au pus la cale planuri pentru distrugerea puterii sovietice de către forțele imperialiștilor germani, în timp ce numărau asupra ajutorului activ al agenților lor din interiorul țării sovietice în persoana trădătorilor și trădătorilor revoluțiile lui Troțki și Buharin, care au organizat o conspirație contrarevoluționară secretă împotriva puterii sovietice În timpul discuțiilor de pace de la Brest-Litovsk dintre Rusia sovietică și Germania, imperialiștii americani, împreună cu imperialiștii din Marea Britanie și Franța, au făcut toate eforturile pentru a zădărnici discuțiile de pace, atrage țara noastră într-un război cu Germania și, în cursul acest război distruge statul sovietic din mâinile imperialiștilor germani Dar cercurile conducătoare ale Statelor Unite nu au reușit să perturbe negocierile dintre țara noastră și Germania și a fost semnat un tratat de pace Totuși, acest lucru nu i-a oprit pe imperialiștii americani în încercările lor contrarevoluționare de a distruge puterea sovietică cu ajutorul imperialiștilor germani Bazându-se pe Troțki, imperialiștii americani au încercat să perturbe ratificarea Tratatului de la Brest-Litovsk În acest scop, ambasadorul SUA în Rusia Francis a trimis o declarație guvernului sovietic, făcută la martie (la două zile după încheierea Tratatului de la Brest-Litovsk) și care conținea o propunere de a acorda asistență Rusiei sovietice dacă a continuat războiul cu Germania În același scop, președintele american Wilson a trimis o telegramă celui de-al patrulea Congres al Sovietelor al Rusiei, care trebuia să ratifice Tratatul de la Brest-Litovsk În telegramă, Wilson și-a exprimat „simpatie sinceră pentru poporul rus” și a asigurat ipocrit că „guvernul Statelor Unite va folosi orice ocazie pentru a asigura din nou suveranitatea deplină a Rusiei și independența completă în afacerile sale interne ” Consilierul prezidențial Colonel House ulterior a explicat motivele lui Wilson, trimițând o telegramă „prietenoasă” celui de-al IV-lea Congres al Sovietelor al Rusiei „Un mesaj adresat congresului, pe un ton prietenos și sprijin promițător, ar fi putut contribui la refuzul congresului de a ratifica tratatul”, a scris el în jurnalul său Provocarea lui Wilson nu a avut succes Congresul Sovietelor a ratificat Tratatul de la Brest-Litovsk Un răgaz pașnic, necesar pentru întărirea puterii sovietice, pentru adunarea forțelor, a fost câștigat într-o luptă dificilă militară și diplomatică împotriva imperialismului german, într-o luptă împotriva diplomației americano-britanice, precum și într-o luptă acerbă împotriva partidelor contrarevoluționare din cadrul ţară (cadeţii, socialişti-revoluţionari, menşevici) şi trădători troţhişti-buharini Guvernul sovietic a putut să folosească contradicțiile din lagăr • A Berezkin, SUA - organizator activ și participant la intervenția militară împotriva Rusiei Sovietice ( - ), Gospolitiedat, - pagina * Ibid , p imperialismul în așa fel încât politica leninist-stalinistă a statului sovietic a câștigat în cele din urmă La începutul lunii aprilie , cu acordul și sprijinul imperialiștilor americani-britanici, a început intervenția japoneză în Orientul Îndepărtat Conducătorii americani credeau că, cu ajutorul forțelor japoneze, vor putea învinge puterea sovietică și apoi vor lua ei înșiși Orientul Îndepărtat și Siberia În același timp, guvernele Statelor Unite, Marii Britanii și Franței au început o intervenție în Nord cu scopul de a captura Murmansk și Arhangelsk pentru a folosi aceste porturi ca baze pentru desfășurarea operațiunilor militare în centrul Rusiei Intervenţia în Nord a început în martie La începutul lui iulie , intervenţioniştii l-au capturat pe Kem, ! Iulie - Onega, august - Insula Mudyug, august în Arhangelsk, s-a dat o lovitură de stat contrarevoluționară, organizată de anglo-americani La septembrie , o nouă reaprovizionare a trupelor americane a sosit în Nord în valoare de de soldați și ofițeri După ce s-au ocupat de organele puterii sovietice, intervenționiștii au efectuat arestări în masă și execuții ale oamenilor sovietici Fapte de necontestat mărturisesc că drumul trupelor americane-britanice din Nord este calea jafului, jafului, crimei și violenței Imediat după capturarea Murmanskului și Arhangelskului, trupele americane-britanice au început represalii brutale împotriva civililor Pe tot teritoriul Nordului, capturat temporar de invadatorii americani-britanici, au fost create lagăre de concentrare și închisori Despre Invadatorii Mudyug au organizat închisori de muncă silnică, unde au fost aruncați mii de ruși Populația a poreclit insula Mudyug „insula morții” În doar un an, de cetățeni sovietici au fost aruncați în închisoarea provincială Arhangelsk, dintre care au fost împușcați Cercurile imperialiste americane au jucat un rol principal în organizarea revoltei cehoslovace și în folosirea rebelilor ca forță militară pentru a răsturna puterea sovietică Guvernul SUA a oferit rebelilor împrumuturi uriașe și a numit o comisie specială pentru a înarma și echipa corpul contrarevoluționar cehoslovac În comisie au inclus șeful departamentului de comerț militar al SUA McCormick, șeful departamentului industriei militare americane, unul dintre instigatorii activi ai unui nou război mondial, Bernard Baruch, și șeful departamentului american de marina comercială, Edward Hurtley Rebeliunea corpului cehoslovac a fost folosită de Statele Unite ca pretext pentru a-și aduce trupele în Orientul Îndepărtat La iulie , a avut loc o întâlnire la Wilson de la Casa Albă, la care s-a luat decizia finală privind participarea largă a trupelor americane la intervenția în Orientul Îndepărtat Pe iulie, secretarul de stat al SUA Lansing i-a informat pe ambasadorii acreditați la guvernul SUA că SUA sunt gata să-și trimită trupele în Siberia Pe august, guvernul SUA a emis o declarație privind motivele intervenției în Rusia Această declarație afirma în mod ipocrit că Statele Unite își trimiteau trupele în Siberia pentru a ajuta unitățile cehoslovace să le returneze în patria lor Pe august, trupele americane, în număr de de soldați și ofițeri, au invadat Vladivostok La august , secretarul de stat american Lansing a declarat că cehoslovacii vor rămâne în Siberia până când puterea sovietică va fi distrusă În aceeași zi, august , V I Lenin, în „Scrisoarea către muncitorii americani”, a scris cu furie despre politica antisovietică a Statelor Unite tnvnka, suprimându-le, facilitând operațiunile militare individuale, acum trebuia să faciliteze traversarea forțelor terestre și înaintarea lor în regiunea fluvială Pe frontul Armatei a II-a, unitățile noastre terestre se pregăteau pentru ofensivă Trupele urmau să forțeze Vyatka Pe și mai, cu ajutorul navelor flotilei, regimentele și ale diviziei a -a au fost debarcate pe malul stâng al Vyatka în zona Munților Porci Regimentele s-au înrădăcinat ferm în capetele de pod capturate Armatei a II-a a primit ordin să plece într-o ofensivă decisivă cu scopul de a ajunge la Kama pe front de la gura Belaya până la Sarapul și mai la nord Sarcina principală în ofensiva viitoare a fost atribuită grupului de lovitură sub comanda șefului Diviziei a -a Infanterie Grupul de lovitură era format din regimente de infanterie cu artilerie ușoară și grea, un tren blindat, un detașament aeronautic și o companie de căi ferate Șeful Diviziei a -a Infanterie a primit Divizia a -a a Flotilei Volga Părți din Dnvnenp al Armatei a II-a au primit sarcina de a asista ofensiva grupului de șoc din partea de nord, adică din flancul stâng Părți ale diviziei a -a, cu care au interacționat principalele forțe ale flotilei, urmau să avanseze pe flancul drept de-a lungul Kama, asigurând înaintarea grupului de șoc Ordinul șefului diviziei a -a a subliniat că îndeplinirea sarcinilor cu care se confrunta divizia a fost mult facilitată de faptul că flancul său drept era asigurat de flotila Volga și de unitățile armatei a -a În operațiunile de luptă pentru a forța Vyatka, diviziilor de flotilă li s-au atribuit sarcini (Fig ): Divizia trebuie să asigure escorta a două remorchere în zona de luptă de la gura Sheshma, să acopere traversarea forțelor terestre spre malul stâng al Vyatka în zona Mamadysha și să le asiste în avansarea cu foc de artilerie Batalionul urmează să efectueze paza directă a detașamentului de debarcare al marinarilor și să acopere debarcarea acestuia în zona Kotlovka Detașamentul de aterizare, profitând de întuneric, să aterizeze între satele Dmitrievskaya și Sentyak, să câștige un punct de sprijin pe linia Sentyak-Kazimy-Murzikha și să stabilească contact cu unitățile terestre din zona satului Marty Divizia a -a trebuie să acopere trecerea trupelor la gura Vyatka și să ajute la înaintarea lor Divizia a -a, după ce a luat o poziție în zona satelor Sokolya Gora, a înființat un post de observare pe înălțimile malului drept al Kama, conectat cu nave prin telefon, suprimă bateriile inamice în zona Krestovozdvizhenskoye - Dmitrievskaya În cazul apariției navelor albe, sprijiniți divizia a -a Divizia a -a - pentru a asigura traversarea forțelor terestre lângă Vyatskiye Polyany Flotila a început pregătirile active pentru ostilitățile viitoare Divizia a -a de canoniere fluviale, care trebuia să asiste la traversarea grupului de atac, a efectuat anterior recunoașteri timp de o săptămână, dezvăluind locația bateriilor de coastă ale inamicului A fost posibil să se detecteze o baterie de trei tunuri, o construcție sporită de plute de-a lungul malului stâng al Vyatka și mișcarea convoaielor CARE- • TsGAVMF, f , d , l ; f , d, , , fol - - , - , - - recunoașterea înfundată a raportat că nu au fost găsite nave inamice în sectorul Kama de la gura Vyatka, cu km mai sus Pe mai, divizia a -a, cu o forță de aterizare de de luptători, a părăsit gura Vyatka la ora pentru a ateriza Divizia a -a, ocupând poziții la gura Vyatka, a tras asupra bateriilor inamice, bombardând Rns Zona de trecere a armatei a II-a peste râu Vyatka în mai a căzut postul nostru de observație Profitând de întuneric și apă mare, navele diviziei a -a, agățate de malul stâng, au ocolit insulele Svinogorsk și Kotlovsky și la ora dimineața s-au apropiat de locul de aterizare neobservate Sub acoperirea de artilerie a Batalionului , navele cu aburi cu forța de debarcare s-au apropiat de țărm și au aterizat rapid de-a lungul pasarelei Albii, care se aflau la Kotlovka, nu au putut rezista asaltului marinarilor și s-au retras în satul Murzikha Împotriva debarcării, kolchakiții au abandonat rezervele situate în sat (până la un regiment de infanterie) A urmat o luptă fierbinte Marinarii Marinei au luptat curajos; mergând înainte, de mai multe ori s-au transformat în atacuri cu baionetă * Bătălia cu detașamentul nostru de debarcare a distras atenția albilor și a permis diviziei a -a, susținută de diviziile a -a și a -a de canoniere, să treacă în ofensivă din capul de pod ocupat anterior În dimineața zilei de mai, regimentele și au ocupat satul Svinye Gory Detașamentul de marinari de debarcare, împreună cu regimentul abordat, au continuat ofensiva Pentru a dezvolta succesul, comanda flotilei a decis să tragă în spatele inamicului care se apără și în orașul Yelabuga Diviziei a -a a primit ordin să se ridice pe râul Kama și, dacă nu exista opoziție din partea inamicului pe parcurs, să tragă în Yelabuga și drumul care duce la Murzikha Divizia a -a a ieșit să bombardeze tractul de-a lungul căruia trupele inamice se deplasau din Yelabuga și a luat o poziție în apropierea satului Svyatoye Klyuchi După divizia a -a a fost divizia a -a Pe la ora , s-a primit un raport că în față, în spatele pelerinei, se afla o navă inamică Canoniera din divizia a -a „Roshal * a deschis focul asupra Yelabuga Chiar de la prima lovitură, s-a descoperit că navele inamice se aflau în oraș la digurile permanente, după care focul celor trei nave ale noastre a fost transferat asupra acestor nave Inamicul a început și el să bombardeze divizia noastră În curând au început să cadă scoici lângă nave Navele diviziei a -a, care erau oarecum în aval și nu aveau artilerie cu rază lungă de acțiune, nu puteau oferi asistență diviziei a -a Ei au continuat să se deplaseze în sus pe râu într-o formațiune de trezi În jurul orei de minute o flotilă inamică formată din șapte nave și o baterie plutitoare în remorcare a apărut din spatele pelerinii Albii aveau o superioritate numerică: cele nave cu tunuri s-au opus nave inamice cu de tunuri Pentru a intensifica focul de artilerie, navele albe au fost ancorate în perechi și atacate într-o formațiune de margine La ora min inamicul a deschis focul de artilerie din toate navele și l-a concentrat aproape în întregime pe divizia a -a Albii s-au străduit pentru o luptă decisivă și au avut intenția de a se concentra asupra utilizării artileriei de arc a canonierelor lor, fiecare dintre acestea având două tunuri de ml (tunuri cu arc Comandamentul nostru, văzând o superioritate numerică semnificativă a inamicului, la ora : minute a ordonat diviziei a -a să se reorganizeze în formație de front pentru a oferi diviziei a -a, care avea artilerie cu rază lungă, posibilitatea de a ieși din bombardamentul inamicului și de a lupta la unghiuri de îndreptare mai favorabile Bărcile au primit ordin să părăsească zona de luptă și să ocupe un loc sub divizia a -a Apropierea rapidă a flotilei inamice nu a permis efectuarea acestei manevre Câteva minute mai târziu, inamicul se apropiase deja la o distanță de - cab , conducând foc concentrat În acest moment, a existat un cârlig pe canoniera „Terek” și întreaga divizie a -a a oprit câteva minute, ceea ce a permis albilor să se apropie de o distanță de până la cabine Terek a fost lovit de un motor diesel și a fost forțat să se arunce la țărm, iar navele Flotilei Albe și-au concentrat tot focul asupra canonierei diviziei a -a „Roshal” După ce a primit o serie de hit-uri, „Roshal” a sărit în curând și la țărm sub „Terek” În loc să se bazeze pe succesul obținut, albii au început să îndepărteze Terek și Roshal (au reușit să îndepărteze și să ia doar Terek), ceea ce a permis navelor noastre să se retragă pe râu și să ocupe o poziție mai avantajoasă lângă insula Kotlovsky Navele lui Pașa au tras asupra a două perdele de artilerie de pe râul lângă trecerea Sbeg-ului din Munții Sentyak pentru a nu lăsa navele albe să treacă la gura Vyatka În curând au apărut trei nave inamice Au fost întâmpinați cu foc masiv Un nava inamică a fost avariată Sub acoperirea unei cortine de fum, navele inamice s-au retras pe râu Astfel, flotila noastră, folosind cu pricepere condițiile naturale, a respins toate încercările inamicului de a construi pe succesul obținut mai devreme ■" Pierderea a două canoniere nu a avut niciun efect asupra cursului general al operațiunilor Armatei II Succesul obținut de divizia a -a a făcut posibilă începerea forței Vyatka și a unităților din flancul stâng ale armatei În îndeplinirea acestei sarcini, ei au fost asistați de divizia a -a de canoniere La mai, la o întâlnire cu șeful diviziei a -a, a fost adoptat un plan pentru acțiuni comune ale diviziei a -a cu părți ale brigăzii a -a a diviziei în viitoarele ostilități S-a decis să traverseze Vyatka în noaptea de mai la aceeași oră în patru locuri Înainte de începerea forței, comandantul diviziei a chemat comandanții navelor, i-a familiarizat cu planul elaborat și a stabilit sarcini specifice pentru fiecare navă În noaptea de mai, navele au plecat de la debarcaderul Vyatskiye Polyany și, în formare de trezi, au coborât pe Vyatka până la locul de trecere propusă în apropierea satului N Shun Când canoniera diviziei „Pobedonosets” a ajuns din urmă cu debarcaderul de lemne împotriva satului N Shun, avanpostul albilor a deschis foc puternic de pușcă și mitralieră asupra ei La ore min vaporul înarmat „Memoria lui Roshal” s-a apropiat de punctul de trecere Imediat au început să treacă trupele spre malul stâng al Vyatka Curând, nava Burlak s-a apropiat de locul de aterizare și, de asemenea, a început să transfere infanterie pe malul stâng Încrucișarea părților a continuat în perioada , și mai și a fost finalizată cu succes Infanteria debarcată, sub acoperirea artileriei de la navele diviziei, a intrat în ofensivă împotriva satului Vysokie Gory și l-a ocupat Trupele, după ce au spart pozițiile fortificate ale inamicului, au lansat o ofensivă largă, la care au luat parte și marinarii care au debarcat lângă Kotlovka White nu a putut rezista atacului și a început să se retragă Armata a II-a a lansat o ofensivă împotriva lui Sarapul Flotila Volga a jucat un rol major în forțarea lui Vyatka de către trupele noastre De la directiva comandantului armatei către șefii diviziilor a -a, -a, -a și -a, este clar că în primul moment după aterizarea pe malul stâng al râului Vyatka, a existat o problemă în ofensivă În acest moment critic, flotila a zădărnicit încercarea Gărzilor Albe de a-și transfera navele pentru a lovi flancul și spatele unităților noastre Debarcarea marinarilor, aterizat cu o zi înainte, prin acțiunile lor în spatele liniilor inamice, a permis unităților debarcate anterior să extindă capul de pod ocupat În dezvoltarea ofensivei generale a Armatei a II-a după trecerea forțelor sale principale prin Vyatka, acest cap de pod a jucat un rol foarte important Traversarea cu succes a Vyatka de către Armata a II-a a devenit posibilă datorită interacțiunii bine organizate a unităților terestre cu navele Flotilei Volga, al căror personal a acționat cu pricepere pe parcursul întregii operațiuni Bătălia forțată din apropierea orașului Yelabuga este un exemplu viu al utilizării cu pricepere a condițiilor din regiunea fluvială pentru a respinge atacurile forțelor inamice superioare numeric În același timp, trebuie menționat că raidul din spatele liniilor inamice pentru bombardarea tractului și orașului Yelabuga a fost efectuat fără pregătire și ținând cont de posibilitatea unei coliziuni cu toate forțele Albilor, ceea ce a dus la un întâlnire nefavorabilă cu întreaga flotilă inamică și pierderea a două dintre navele noastre Experiența bătăliilor de flotilă a confirmat necesitatea unei recunoașteri amănunțite și a unei comunicări clare cu unitățile terestre Pe mai, flotila a intrat sub comanda directă a comandantului frontului Flotila a primit sarcina - în timpul înaintării unităților noastre terestre, de a-și acoperi flancurile de acțiunile flotilei Albe, fără a se implica în luptă cu navele inamice; oferiți toată asistența posibilă unităților noastre în capturarea malurilor râului Sarcina imediată este de a asista flancul drept al Armatei a II-a și înaintarea acestuia de-a lungul malului drept al Kama Armatele a -a și a -a au fost instruite să ia toate măsurile pentru a se asigura că flotila avea informații constante despre starea lucrurilor pe flancurile lor adiacente râului Divizia a -a a rămas complet subordonată Armatei IP, de atunci avea sarcina de a opera în zona gurii de vărsare a râului Kilmez și a păzit spatele Armatei a II-a în Vyatka Până în iunie , nucleul principal al flotilei (fără a lua în considerare divizia a -a care operează în Vyatka) erau șase canoniere, o baterie plutitoare și mai multe nave de patrulare Transferul în timp util al unui detașament de nave din flotila militară Astrahan-Caspică la Kama din apropierea Tsaritsyn a îmbunătățit situația Acest detașament includea canoniere și o navă de patrulare Conform datelor incomplete, flotila Albă era formată din douăsprezece nave, două baterii plutitoare, două minare și mai multe ambarcațiuni cu motor, care au fost folosite ca dragători și minători Divizia a -a urma să dezvolte succesul obținut pe flancul drept al Armatei a -a în direcția Sarapul și să-și acopere grupul de atac, lovind în flancul și spatele inamicului, iar flotila urma să „continue să asiste în rapid înaintarea flancului drept al diviziei a -a și , deplasând în sus pe Kama, pentru a ajuta la capturarea malului stâng „x Pe mai, navele flotilei și-au început înaintarea pe Kama În fața detașamentului se aflau nave de mesagerie care efectuau recunoașteri; in camera dragatorii de mine tinuti de ei, in - cabine - nave de pază Forțele principale (diviziile și ) s-au deplasat în spatele dragătorilor de mine la o distanță de - cabine În urma lor, în cab , a fost divizia a -a, urmată de un interval de cab urmată de o baterie plutitoare și un detașament hidro Au adus în spate: o navă de comandă, o navă spital, șlepuri cu combustibil și muniție” O astfel de formație era convenabilă prin faptul că făcea posibilă reorganizarea rapidă de la formație de marș la formație de luptă, în care o divizie cu artilerie cu rază lungă de acțiune urma o divizie cu artilerie de un calibru mai mic, iar o baterie plutitoare putea lua la momentul potrivit o poziție naturală convenabilă sub coastă și, fiind ea însăși inaccesibilă, deschide focul asupra inamicului din tunurile lor cu rază lungă de acțiune, corectându-l de la un post de observație În dimineața zilei de mai, recunoașterea a descoperit două nave albe Curând a avut loc o luptă cu aceste nave și au fost forțate să se retragă la gura Ik Spre seară, pentru a ajuta flancul drept al diviziei a -a, navele flotilei au primit ordin să ia o poziție în apropierea satului Munții liniștiți, înființați posturi de observație pe coastă și acoperiți cu foc de artilerie aterizarea unui mic detașament pe flancul inamicului Pe la ora : , detașamentul a fost aterizat Cele șapte nave inamice care au apărut au întâmpinat o opoziție puternică din partea navelor noastre și nu au putut pătrunde în zona de aterizare Focurile de artilerie de la canonierele Batalionului a alungat inamicul din tranșee și cu Munții liniștiți sunt ocupați de trupele noastre ' NGACA X / OP l „TsGAVMF, f x , l cincisprezece Pe mai, după-amiaza, flotila a făcut schimb de foc cu flotila Albă în zona gurii Ik Inamicul nu a căutat să se apropie Navele noastre, de teamă să nu cadă într-un câmp minat inamic, au tras la distanțe extreme În aceste zile, unitățile noastre din zona Lacului Usharovo au învins corpul de atac inamic Ofensiva diviziei a -a a creat o amenințare pentru Sarapul, care a fost luată pe iulie Corăbiile albe au fost nevoite să-și părăsească poziția de la gura Ik și au mers în ajutorul trupelor lor Navele noastre au fost trimise să trauleze Kama în apropierea Drunken Bor M V Frunze, dezvoltând ofensiva împotriva Ufa cu forțele Grupului de Sud, a îndreptat atacul principal al unităților din flancul stâng în direcția nord-est {mai aproape de gura râului Belaya), care a amenințat direct spatele grupului nordic de albi Această ofensivă a făcut posibil ca unitățile noastre să treacă cu succes râul Alb și îmbunătățește dramatic situația la nord de Kama Trupele Turkestanului și Armatei I la iunie au ajuns la râu Alb Era necesar aveau o deplasare de - tone, viteza de noduri; armament: -І -mm, - -mm antiaerian și tun de calibru mic Monitoarele - termen care a intrat în istoria militară încă de pe vremea sacrificării civile din Statele Unite ale Americii ( - ), când comanda nordicilor a hotărât blocarea statelor sudice de pe mare și de pe uscat si comprima incet blocada k іі! Soch , pzd al -lea v p „Istoria PCUS (b) Curs scurt pagina N landerii și kulacii și fiii negustorilor jigniți de revoluție Dar pentru punerea în aplicare a marilor planuri, aceste contingente au fost suficiente, așa că Yudenich a trebuit să efectueze mobilizări forțate în județele pe care le ocupa și să folosească parțial prizonierii de război „Forțele inamice din aceste zone sunt pestrițe și îmbibate * de Berne”, le-a descris în acest fel tovarășul Stalin, familiarizându-se cu situația la fața locului Pentru comandamentul alb, insuficiența cantitativă și calitativă a acestei „armate” era complet evidentă, dar era convinsă de slăbiciunea Armatei Roșii și de precaritatea întregului sistem sovietic Această convingere nu a fost rezultatul deficitului de date de informații (agențiile de informații ale cartierului general american și european și trădătorii de la Petrograd i-au furnizat din abundență pe Rodzianko și Iudenici), ci consecința incapacității organice a albilor de a analiza sensul evenimentelor în curs și înțelegerea esenței lor politice B I Lenin a ghicit în timp că albii, exagerând rolul agenților lor, erau încrezători în posibilitățile limitate de rezistență ale Arminului Roșu Pe mai, i-a telegrafiat tovarășului Stalin la Petrograd: „Se pare că inamicul are deplină încredere că nu avem nicio forță militară organizată de rezistență și, în plus, mizează pe ajutorul din spate ” * Această poziție a fost pe deplin confirmată atât de cursul evenimentelor, cât și de mărturiile prizonierilor, iar mai târziu a fost exprimată în memorii triste publicate în Guardia Albă și presa engleză Toate formațiunile Albe au fost subvenționate și asigurate din abundență cu tipurile necesare de provizii și hrană de luptă din stocurile lăsate de Antanta după încheierea Primului Război Mondial Concentrându-se în spatele liniei graniței cu Estonia, Yudenich a lansat în mai o ofensivă din sectorul Narva în direcția Yamburg (Kingisepp) - Veimarn - Gatchina - Krasnoye Selo, pentru a ajunge la abordările sudice și comunicațiile strânse ale Petrogradului În același timp, grupul de coastă de albi, interacționând cu aterizările tactice, a aterizat cu sprijinul flotei britanice, trebuia să acționeze în direcția Krasnaya Gorka - Oranienbaum pentru a ocoli flancul drept al Armatei Roșii și a pleca în spatele cetății Kronstadt, care acoperea abordările spre Petrograd dinspre vest (Fig ) Așa era desemnat scopul strategic — Petrogradul — în planurile inamicilor, care se străduiau să-l atingă prin închiderea cleștilor dinspre nord și din vest Decalajul de la malul nordic al Golfului Finlandei la Sestroretsk peste Istmul Karelian și mai departe de-a lungul malului nordic al Lacului Ladoga până la Serdobol a fost ocupat de unități ale armatei regulate finlandeze, mobilizate și concentrate la pozițiile lor de pornire pentru a ataca Petrogradul din nord si est În plus, în aprilie, așa-numita „Armata de Voluntari Oloneț”, formată din de oameni, a fost transferată din regiunea Serdobol pe teritoriul sovietic Cu toate acestea, comandamentul finlandez i-a fost teamă să se implice într-o operațiune decisivă până când unitățile Armatei noastre a -a în luptele cu Yudenich și în sectorul dintre lacuri au fost atât de slăbite încât acest lucru a devenit evident În așteptarea acestui moment, finlandezii au organizat așa-numitele incidente de frontieră și au deschis ocazional focul asupra navelor noastre care părăseau Kronstadt V I Lekki, Soch , ed , vol , p Pe lângă teama pentru succesul final al aventurii, guvernul Mannerheim a amânat momentul intrării oficiale în război, întrucât Kolchak a refuzat să ofere „garanții” în acordarea autonomiei complete Finlandei, deși acest lucru nu depindea de aceasta din urmă Acest politic Orez Plagile contrarevoluției din primăvara anului pe plprap-ul de nord-vest іеіі:ін speculațiile au fost un exemplu tipic al uneia dintre contradicțiile ascuțite din tabăra inamicului Cu toate acestea, armata finlandeză ar putea lansa o ofensivă în orice moment Prin urmare, amenințarea din partea finnilor a distras și a înlăturat multe forțe ale Arminului Roșu și nu a permis slăbirea apărării istmului Karelian chiar și în cele mai dificile momente din alte sectoare ale frontului, fie și doar pentru că această poziție de plecare a inamicului a fost cel mai apropiat de Petrograd: de la Beloosgrove la oras (conform direct) doar - km - N Astfel, armata finlandeză, pe lângă participarea directă la luptele cu Armata Roșie din Karelia de Nord, asistarea albilor în recrutarea voluntarilor, furnizarea de date de informații etc , l-a ajutat și pe Yudenich Pe lângă rachetele de semnalizare apropiate indicate, au fost planificate încă două lovituri de o scară mai mare, care legau direcția nord-vest de alte fronturi adiacente Această sarcină urma să fie rezolvată prin ofensiva unităților anglo-americane și a albilor din nord, de la Arhangelsk până la Vologda, și unităților lui Bulak-Balakhovici din vest, de la Pskov până la Bologoye Succesul în aceste zone trebuia să conducă la traversarea comunicațiilor pe abordările îndepărtate de Petrograd, atât dinspre est, cât și dinspre Moscova, și astfel să asigure spatele și flancurile trupelor inamice deplasându-se direct la țintă În conformitate cu aceste planuri larg concepute, pe aprilie finlandezii albi au spart în direcția Olonețului, iar pe mai frontul a spart în sectorul Narva, iar trupele inamice au început să se apropie de Petrograd La vremea respectivă, direcția Narva era acoperită de unități ale Armatei noastre a -a (diviziile și puști, aceasta din urmă fiind reorganizată în acel moment din divizia de puști estonă), încă neînchegată, extrem de slab înarmată, slab aprovizionată cu muniție si mancare Dar principalul flagel al acestei armate au fost trădătorii care s-au instalat în cartierul general și în spate Ei au fost angajați în dezorganizarea comunicațiilor, recunoașterea și aprovizionarea cu trupe și au supravegheat munca subversivă în administrație și transport nu numai pe front, ci și în Petrograd însuși Ca urmare a tuturor acestora, trupele sovietice au fost nevoite să se retragă Pe mai, inamicul a capturat Yamburg În perioada - mai, au fost debarcate debarcări tactice inamice și au fost trase o serie de puncte în Golful Luga (Luzhitsa și Kosko-lovo) și în Golful Koporsky (Peipia, Kalisz); aceasta a forțat flancul de coastă al Armatei Roșii să se întoarcă înapoi cu lupte spre nord-est Pe mai a început retragerea unităților noastre de la Pskov Și deși soldații Armatei Roșii au luptat dezinteresat și încăpățânat, provocând pierderi grele inamicului, superioritatea tehnică și numerică a atacatorilor a fost atât de mare, iar activitatea trădătoare a trădătorilor a fost atât de semnificativă încât întregul front a fost zguduit și de către la mijlocul lunii iunie a revenit cu - km Petrogradul se afla la numai km depărtare pe calea aerului Flancul drept al frontului nostru a fost ținut pe coastă în regiunea Capului Ustyinsky - Kalisha, cu alte cuvinte, s-a închis cu flancul stâng al regiunii defensive Kronstadt, ale căror principale fortărețe erau forturile Krasnaya Gorka și Grey Horse SITUAȚIA LA MARE După ce a încheiat „campania de gheață” din , fără egal în istorie, de la Helsingfors și Revel până la Kronstadt, flota baltică a săpat într-o zonă operațională foarte limitată - partea de est a Golfului Finlandei, având o singură bază pe aproximativ Cazan in Nici Petrogradul, nici Oranienbaum nu erau pregătiți să bazeze flota, care în urmă cu un an avea baze operaționale de primă clasă în Revel și Gelsiigfors și numeroase baze de manevră și raiduri în portul baltic, Rogekul Koivisto Riga Abo, Ganga Lapnik și în alte puncte din Riga Golful Botniei și Golful Finlandei, care erau acum în mâinile inamicilor Pe lângă aglomerația de baze și dificultățile asociate cu desfășurarea dintr-un punct, flota baltică în primăvara anului trecea prin dificultăți enorme din cauza lipsei de combustibil, provizii speciale și alimente În anii precedenți, flota a primit păcură, ulei solar și uleiuri lubrifiante de la Baku și cărbune naval din Donbass; acum aceste zone au fost tăiate ca urmare a blocadei inamice Rezervele slabe trebuiau împărțite cu industria din Petrograd, așa cum flota trebuia să le dea industriei și centralelor electrice din Leningrad în timpul blocadei orașului în Marele Război Patriotic Flota a întâmpinat dificultăți și mai mari din cauza lipsei de personal calificat, deoarece mulți marinari au mers pe fronturile războiului civil pentru a apăra republica în cadrul flotilelor speciale fluviale și lacustre, regimente și brigăzi navale, în trenuri blindate, în detașamente de partizani și chiar ca parte a unităților de cavalerie Combinația acestor motive a forțat comandamentul sovietic să separe așa-numitul DOT (Active Detachment) de navele Flotei Baltice, transferând restul navelor în depozit pe termen lung Din martie , buncărul includea două nave de luptă (Petropavlovsk, Andrey Pervozvanny), un crucișător (Oleg), două distrugătoare (Azzrd, Gabriel), patru distrugătoare (Gaydamak ”, „Horseman”, „Ussuriets”, „Amurets”) , doi minatori („Narova”, „Ural”), două divizii de dragători de mine și o divizie de nave de patrulare De altfel, până în mai , din cauza lipsei de provizii, întârzierilor în reparații, dar și în legătură cu formarea flotilei militare Ladoga (din aprilie ), doar Petropavlovsk, Gabriel, Narova și trei dragămine Restul navelor au fost puse în funcțiune treptat, pe tot parcursul campaniei Navele în reparație au stat atât în Kronstadt, cât și pe Neva, la șantierele și fabricile navale din Petrograd Astfel, pentru a menține regimul operațional în această zonă, Flota Baltică ar putea ține doar o singură barcă de patrulare în patrulare constantă, trimite periodic unul sau două distrugătoare pentru recunoaștere închisă, explora cărările cu o pereche sau jumătăți de dragători de mine sub dizi-zio acoperirea unuia sau a două distrugătoare, având ca sprijin, o navă de luptă staționată la bază, sau un crucișător pe rada exterioară Aviația flotei era formată din Brigada Aeriană a Flotei Baltice Din care divizia ( hidroavioane de tipurile M- bis, M- și M- ) a fost staționată la Oranienbaum, iar detașamentele de luptă din diviziile și staționate la Peterhof ( vehicule în total) Celelalte două hidrodetașamente (a -a și a -a, vehicule în total) au fost în Shlisselburg și Petrozavodsk Aviația, chiar mai mult decât flota, era limitată în aprovizionarea cu combustibil și în reparații Echipajele aeronavei, precum și cele ale navelor de buncăr, erau formate din marinari experimentați și de încredere, dar prezența unui număr atât de nesemnificativ de mașini a făcut posibilă efectuarea numai de recunoaștere atentă (de obicei la Bjerke-Seskar-Luga) Bay line) și apoi doar cu o singură aeronavă până la cel mult o dată la două zile Baza flotei era acoperită de zona fortificată Kronstadt, al cărei flanc drept se sprijinea pe Sestroretsk (excluzând • Filiala din Leningrad a Central Vstormcheekogo Arkhyaaz (LOTSIA) F * /U telno), flancul stâng - în grupul de forturi Krasnaya Gorka și Grey Horse de pe coasta de sud Nodul său principal a fost fortăreața Kronstadt, cu un sistem de forturi insulare și baterii de coastă În noiembrie , din cauza agravării situației politice, la ordinul lui V I Lenin, s-au amplasat câmpuri de mine pe abordările spre Kronstadt La noiembrie , a început stratul de mine „Narova”, însoțit de distrugătorul „Legky”, iar pe noiembrie, cu distrugătorul „Metkiy” și nava de patrulare „Harpoon”, a terminat așezarea minelor în direcția meridională (în total aproximativ de mine), iar pe noiembrie stratul de mine a fost tras asupra bateriei finlandeze Pu-mola Canalul principal pentru nave mari a fost lăsat de-a lungul coastei de sud, sub controlul forțelor Krasnaya Gorka și Grey Horse Acest baraj, renovat ulterior, a protejat zona operațională internă a Flotei Baltice, lăsând doar o rază Krasnogorsk pentru nave mari de manevrat Cu toate acestea, flota noastră nu s-a limitat la această zonă de apă și a trimis periodic nave spre vest, desfășurând operațiuni de luptă pentru sprijinirea flancurilor Armatei Roșii, așezând câmpuri de mine active și pentru control măturarea căilor de ieșire pentru a asigura libertatea de manevră Dar poziția flotei în ceea ce privește condițiile de desfășurare a fost extrem de dificilă din următoarele motive: Întreaga zonă operațională a Flotei Baltice a fost văzută de pe coasta finlandeză de la Stirsudden la Sestroretsk Mai multe posturi de observare, dotate cu optică de primă clasă, urmăreau cea mai mică mișcare a navelor Flotei Baltice, constatând în zilele senine chiar și detalii precum începutul distribuției aburului pe navele mari În consecință, desfășurarea nu a putut fi efectuată pe ascuns, nici măcar noaptea Conexiunea telefonică fiabilă a posturilor finlandeze cu bazele mobile ale flotei engleze (în special, cu Bjerke) a permis inamicului să raporteze fiecare ieșire a navelor noastre, fără a apela măcar la radiotelegrafie Tabloul obișnuit, repetat de multe ori, era aspectul indispensabil al fumului la orizont, de îndată ce dragătorii noștri de mine au trecut dincolo de barieră Cu alte cuvinte, inamicul, având o observație și o comunicare fiabilă, ar putea ține navele de patrulare în afara limitelor observației noastre și să le desfășoare doar în funcție de situație Aproape întreaga noastră zonă operațională a fost împușcată de bateriile de coastă finlandeze și, deși guvernul finlandez alb nu a declarat război Republicii Sovietice, bateriile de la Pumola și din zonele Fort Ino au deschis focul în mod repetat asupra navelor noastre (cum a fost și cazul, de exemplu, cu Narova la noiembrie G ) Sub influența focului de întoarcere al lui Krasnaya Gorka, au tăcut o vreme, dar în orice moment puteau deschide din nou focul Trecerea spre nordul barierei (în apele teritoriale ale Finlandei) a rămas sub controlul finlandezilor, iar torpilele inamice și bărcile miniere au pătruns de-a lungul coastei prin ea Prin urmare, flancul drept al poziției de artilerie minară a Flotei Baltice a fost deschis și neprotejat Ca urmare, putem spune că este greu de imaginat condiții mai dificile pentru apărarea bazei principale și pentru desfășurarea flotei, protejând „Arhiva Centrală de Stat a Marinei (TsGAVMF) cazuri ale Comisiei istorice maritime (Moriskoi), nr * Trebuie amintit că perioada luată în considerare a fost așa-numitele „nopți albe” /#' construirea acestei baze și abordări către cel mai important centru politic, strategic și industrial al țării • În aceste condiții, Krasnaya Gorka a căpătat o importanță decisivă în sistemul de apărare al abordărilor maritime de Petrograd DUMANUL PE MARE Dacă luăm în considerare acum componența forțelor navale inamice, care s-au opus Flotei Baltice în , vom vedea o imagine foarte ciudată Iudenici nu avea flotă pe Marea Baltică, deși avea un departament naval la sediul său, mai mulți amirali în alaiul său, iar componența viitorului minister naval fusese deja dezvoltată și se afla în portofoliu Flota Estonă Albă, care a interacționat în mod deschis cu Yudenich, avea două distrugătoare de clasă Novik, două canoniere, un strat de mine și mai multe dragămine și nave de patrulare capturate sau restaurate dintre rămășițele vechii flote rusești * Desigur, această flotă nu putea reprezenta o amenințare serioasă pentru țările baltice, mai ales că, din cauza pregătirii insuficiente a echipelor naționale și a calității îndoielnice a conducerii („Amiralul” Pitka era navigatorul flotei comerciale), distrugătoarele estoniene nu puteau chiar să dezvolte viteza maximă Finlandezii aveau un număr mic de vechi mine de cărbune și nave de patrulare, capturate tot în primăvara anului din vechea flotă baltică rusă după ce a părăsit Helsingfors Flotele finlandeze și estonie au fost necesare guvernelor americane și britanice ca front politic Cu puțin timp înainte de perioada descrisă, presupus cu scopul de a „proteja interesele Finlandei și ale statelor baltice”, o escadrilă germană sub comanda contraamiralului von Usslar a operat în Golful Finlandei, dar după înfrângerea Germaniei în , a fost înlocuită de escadrila engleză a contraamiralului Alexander-Sinclair, înlocuită la ianuarie de contraamiralul Walter Cowen Schimbarea drapelului nu a afectat adevăratele obiective și metode de război împotriva țării sovietice, dar de acum înainte Marina Regală Britanică a devenit principalul ei dușman în Marea Baltică Principalul organizator al intervenției împotriva Federației Socialiste Ruse a fost guvernul imperialist al lui Wilson, reprezentând monopolurile americane, care intraseră pe calea luptei pentru hegemonia mondială Cu toate acestea, cea mai caracteristică trăsătură a politicii SUA a fost ipocrizia sa în încercarea de a înșela opinia publică mondială și, mai ales, muncitorii Americii Prin urmare, Wilson, care a pregătit dezmembrarea fostei Rusii și coloniale distrugătoare „Lennuk” (fostul rus „Avtropl”) în „Wambola” (fostul rus „Spartak”), tunuri „Lenibit” (fostul rus „Bobr”) și „Locne” (fostul rus „Konvoir”), minătorii „Suurop” (fostul rus „Pavel”) și „Kisina” (fostul rus „Peter”), distrugătorul „Sulew” (fostul german „A- ”) În Estonia existau mai mulți ofițeri calificați ai flotei țariste, originari din statele baltice, dar estonienii, folosind acești ofițeri, tot nu aveau încredere în km până la capăt și nu permiteau comanda independentă Gunboats „Karjala” (fostul rus „Filin”) și „Luraumaa” (fostul rus „Orlan”), canoniere-remorci „Matti Kurki” (fostul rus „Posadnik”) și „K|z$ Horn” (byti, rusă) „Voevoda”), minătorii „Louhi” (fostul rus „Voni”) și „Rantu” (fostul rus „Murmai”), Lsnie, mai ales a vorbit cu predica păcii, autodeterminarea popoarelor mici, ajutorul dezinteresat la im nt Prin mașinațiuni din culise, presiuni și mită, delegația americană de la Versailles a căutat să determine alți parteneri să ofere Statelor Unite un mandat pentru ca Armenia să ocupe Constantinopolul și strâmtorii etc , etc În aceeași măsură, Wilson a încercat , ori de câte ori este posibil, să efectueze intervenții străine kami Forțat să se opună ocupanților japonezi cu Forța expediționară americană la Vladivostok și trimițându-și forțele la Arhangelsk și Murmansk pentru a reduce poftele britanice, președintele american a permis flotei britanice să pătrundă în Marea Baltică, dar în același timp a avut grijă să acapareze pozițiile economice din Finlanda și Baltica prin agenții săi, sperând să devină în cele din urmă stăpânul situației Primele informații despre sosirea flotei britanice în Marea Baltică au început să sosească în noiembrie , când la Copenhaga au apărut nave engleze de linie La decembrie a sosit la Vindava o formație a flotei britanice, formată dintr-o escadrilă de crucișătoare ușoare, trei flote de distrugătoare și mai multe dragămine Ulterior, aceste forțe au fost majorate sistematic, iar până în vara anului , amiralul Cowan avea crucișătoare ușoare, un monitor („Erebus”), distrugătoare, submarine (tip L), portavion („Vingativ”), minatori, dragători de mine și torpiloare; avea la dispoziție până la de nave auxiliare O parte dintre crucișătoare și distrugătoare stăteau în bazele vestice, în timp ce forțele principale erau bazate pe Revel și Helsingfors, iar detașamentul din față se afla în spatele Biorke (torpiloare), Kunda, Viki, Narva Bay și aproximativ Lavensaari După retragerea flancului frontului către Krasnaya Gorka, două submarine britanice s-au bazat chiar pe Peipia Amiralul Cowen, după ce a înființat câmpuri de mine active pe rutele probabile ale submarinelor noastre și pe căile de ieșire împotriva navelor de suprafață, a stabilit o patrulă constantă dintr-o semiflotilă de distrugătoare, lăsând crucișătoare ușoare pentru sprijin Patrula navelor britanice s-a ținut de obicei ferit de punctele noastre de coastă și, bineînțeles, în afara poligonului de tragere al lui Krasnaya Gorka, dar aproape întotdeauna a fost dislocat la timp pentru luptă datorită primirii datelor de recunoaștere aeriană sau a rapoartelor de la punctele de observare de la coasta finlandeză Aproape de ieșirea din zona noastră operațională, două sau trei submarine au rămas constant pe poziție (în principal în sectorul farului Shepelevsky - Insula Seskar - Golful Koporsky) Acesta a fost tiparul activităților zilnice de luptă ale marinei britanice Conform clasificării noastre științifice, aceasta ar trebui definită astfel: - blocarea prin forțe și mijloace combinate (mine, submarine, nave de suprafață, aeronave); - un blocaj apropiat, din moment ce prima linie de blocaj a fost stabilită aproape de ieșirile din zona noastră de manevră Dar comanda britanică nu s-a limitat la blocada Aceeași schemă de desfășurare prevedea rezolvarea unor misiuni de luptă private, dar active, care decurg din intenția de a-l ajuta pe Iudenich în încercările sale de a captura Petrogradul Navele de patrulare sau navele de sprijin trăgeau periodic pe flancul de coastă al Armatei Roșii sau al posturilor noastre de coastă, acopereau debarcarea forțelor de asalt tactice și de sabotaj de către flota estonă și asigurau comunicații rutiere între sudul și nordul bere- gami din Golful Finlandei, iar aviația a efectuat raiduri asupra Krasnaya Gorka și Kronstadt În cazul în care flota baltică a încercat să înceapă acțiuni decisive cu participarea navelor de luptă (care, totuși, nu existau condiții prealabile obiective, iar britanicii au înțeles acest lucru), un detașament de forțe de luptă a fost în sprijinul pe distanță lungă al flotei inamice, care ar putea apărea întotdeauna în Golful Finlandei în a doua zi În fine, în realizarea planului general de blocare politică și morală a RSFSR, venit de la Paris, unde s-a ținut așa-numita conferință „pace”, flota britanică a arătat și alte activități Cercetași și sabotori au fost transferați în secret în spatele nostru pe bărci, radiograme provocatoare au fost date în mod deschis Balticii cu propunere de capitulare, cu amenințări etc Dar acest gen de activitate a dat rezultate foarte slabe Și totuși, amiralul Cowan a fost foarte constrâns în acțiunile sale Guvernul britanic și amiralitatea sa, în efortul de a înăbuși tânăra Republică Sovietică, nu au putut decât să ia în considerare opinia publică a cercurilor democratice din Anglia, obosite de războiul de patru ani și de consecințele acestuia, și mai ales de starea de spirit a Muncitorii britanici, care și-au arătat atitudinea față de evenimente prin organizarea de grupuri „Hands off Russia”, refuzul de a expedia muniție și echipament pentru albi, proteste și greve Așadar, desfășurarea flotei britanice în Marea Baltică a avut loc deghizat, sub pretextul „monitorizării dezarmării Germaniei” după armistițiul încheiat în noiembrie Apoi s-au folosit sloganuri precum „protecția intereselor cetățenilor englezi” și ulterior „apărarea tinerelor state baltice”, până la argumente și mai puțin valide despre „apărarea civilizației vest-europene de bolșevici” Astfel, pentru o lungă perioadă, până la iunie (ziua în care a fost semnat Tratatul de la Versailles), guvernul britanic a găsit un pretext dubios pentru menținerea unei flote în Marea Baltică, formată din peste o sută de fanioane Dar dacă la început blocada a reușit totuși să înșele opinia publică a Angliei, atunci odată cu creșterea pierderilor de nave de război, situația a început să devină mai complicată Cel mai mult, conducerea britanică a fost îngrijorată de începutul tulburărilor din trupele de ocupație și din flota marinarilor mijlocii, cauzate de disimpatia față de scopurile intervenției, oboseală generală, demobilizare întârziată și, mai ales, pierderi semnificative În acest sens, unele dintre echipe au fost trimise în transporturi în Anglia pentru „schimbări climatice” sau pentru demobilizare Nemulțumirea și indignarea față de intervenție au crescut și în Anglia Prin urmare, amiralul Cowan (precum și generalul Ironside din nord) a trebuit să ducă la îndeplinire planurile agresive ale intervenționștilor în așa fel încât să permită guvernului britanic să înșele publicul țării cu afirmații false că Anglia nu lupta împotriva bolșevicii, ci doar „veghează”, „protejează ordinea” și uneori „apără cu generozitate drepturile și viețile nefericiților finlandezi, estonieni și reprezentanți legali ai Imperiului Rus” – Iudenich și Rodzianko Din aceleași motive, activitatea de pradă a intervenționștilor atât în Marea Baltică, cât și în Nord a fost ascunsă de cercurile largi ale poporului englez Mai târziu, când afacerea Krasnaya Gorka a eșuat edmnrht Cowan a trecut la mai multă acțiune La iunie , crucișătorul Oleg a fost scufundat de torpiloarele engleze în rada exterioară a Kronstadt Pe august, bărci și avioane din toriu au făcut raid în portul Kronstadt etc cincisprezece! Ca urmare a acestei situații, Cowan nu era subordonat oficial nici albilor, finlandezilor și nici estonielor, deși de fapt era managerul principal pe mare Flota britanică din Marea Baltică nu era legată de niciun tratat sau obligație oficială Nu se știe nimic despre existența unui plan de acțiune comun (documentat), deși de fapt a existat un curs comun de acțiune Au convenit asupra acțiunilor comune la conferințe care au avut loc pe nava amiral a amiralului britanic la Reval În plus, gestionarea interacțiunii flotelor a fost asigurată prin schimbul de ofițeri de legătură la sediul și formațiile corespunzătoare Cu toate acestea, această metodă de conducere nu putea da rezultate pozitive, deoarece „aliații” temporari erau prea suspicioși unul față de celălalt Uniți de principalul scop politic - răsturnarea bolșevicilor - fiecare dintre „aliați” își urmărea propriile scopuri speciale Rusia „singura indivizibilă” a lui Yudenich nu s-a potrivit reprezentanților „Mării Finlande” și „Marei Estonie”; Americanii și britanicii nu erau mulțumiți nici de independența excesivă a acestor republici de atunci, nici de indivizibilitatea Rusiei, chiar dacă era o monarhie Această discordie internă între „aliați” și lipsa unității de comandă au afectat cursul operațiunii împotriva lui Krasnaya Gorka KRASNAYA GORKA ÎN SISTEMUL DE APĂRARE AL KRONSTADT Tovarășul Stalin a definit cu exactitate sensul lui Krasnaya Gorka, numind-o „cheia Kronstadt-ului” Krasnaya Gorka a fost un fort modern de pe litoral, înarmat cu două baterii de tunuri navale de și o baterie de fortăreață de , printre alte baterii de calibru mai mic Fortul era complet echipat cu muniție, avea o centrală autonomă, proiectoare, cazemate din beton pentru personal și o economie completă cu un oraș rezidențial și depozite Toate acestea au fost situate în ocolirea închisă a fortificațiilor Principalele comunicații ale fortului se desfășurau de-a lungul coastei și îl legau cu autostrăzi și căi ferate cu Oranienbaum și mai departe cu Petrograd Avand un foc circular si o raza de tragere de pana la k-h Krasnaya Gorka ar putea ține sub foc partea de est a golfului Koporsky, toată lățimea capului de pod de apă din fața fortului, o parte semnificativă a coastei nordice (finlandeze) și abordările terestre ale fortului însuși la o mare adâncime În conformitate cu aceste capacități, fortul Krasnaya Gorka a rezolvat următoarele sarcini tactice (Fig ): ) acoperire pentru desfășurarea flotei noastre și munca dragătorilor de mine, care a asigurat siguranța canalelor de ieșire; ) acoperirea unui câmp minat (pe diagrame - dreptunghiuri umbrite); ) un boom cu flota inamice (independent sau în cooperare cu nave buncăre) în cazul încercărilor sale de a pătrunde spre Kronstadt; ) acoperirea flancului drept al Armatei Roșii (Divizia a -a Infanterie), care se sprijinea pe malul golfului Koporsky; ) foc de la baterii în cazul în care bateriile finlandeze au deschis focul Fortul Krasnaya Gorka a rezolvat aceste sarcini în interacțiunea tactică (foc) cu fortul Grey Horse, care avea tunuri de calibre mai mici în serviciu cu bateriile sale, dar era situat mai departe / spre vest aproape de marginea boilor Prin urmare, Krasnaya Gorka și Calul Gri au fost un complex operațional, care poate fi caracterizat ca principala fortăreață a flancului stâng al zonei fortificate Kronstadt și a flancului drept al frontului După explozia Fortului Ino ( mai ), care a completat apărarea abordărilor maritime la Kronstadt cu foc încrucișat (în două straturi) de la Krasnaya Gorka cu tunurile sale de - im, rolul acestuia din urmă a crescut brusc Prin urmare, nu este o coincidență că ea a atras întotdeauna atenția inamicilor noștri și că, în special, la august , a avut loc o explozie de sabotaj pe Krasnaya Gorka în pivnițele bateriilor de și lls Orez IO Poziție până la ora , iunie Comandamentul Alb era bine conștient de importanța acestui fort Prin urmare, tovarășul Stalin, care a numit Krasnaya Gorka „cheia Kronstadt-ului”, a definit sarcina stabilită de Iudenich trupelor sale în felul următor: „Ocupați Krasnaya Gorka, această cheie pentru Kronstadt și, prin urmare, slăbiți regiunea fortificată, ridicați o revoltă asupra fortăreților și bombardați Petrogradul pentru a combina ofensiva generală de pe front în momentul tulburărilor generale cu revolta din Petrograd, pentru a înconjura și să ocupe centrul revoluției proletare — așa erau calculele inamicului Așa că inamicul și-a asumat și a reușit să ducă la îndeplinire prima parte a acestui plan și, ca urmare a trădării, Krasnaya Gorka a mers la inamic cu o parte materială utilă, ceea ce a creat o amenințare directă pentru Kronstadt și flota baltică Capturarea de către inamicul lui Krasnaya Gorka a schimbat radical întreaga situație în această direcție și a făcut-o critică Literal într-o noapte: ) flancul stâng al regiunii fortificate Kronstadt a fost spart și a trecut în mâinile inamicului; I V Stali, Soch , vol , p - S ) flancul drept al frontului de uscat a fost zdrobit și îndoit spre Oranienbaum: ) au fost deschise abordări maritime spre Kronstadt; ) în cele din urmă, Kronstadt însuși cu forturile sale, Oranienbaum și toate punctele noastre, care anterior fuseseră secțiunile din spate ale bazei, au fost atacate de artileria -dsi a lui Krasnaya Gorka, pe care inamicul (britanicii) nu l-ar fi riscat niciodată făcându-se cu forțele flotei sale Acesta nu a fost doar un succes strategic pentru inamic, ci și o lovitură politică și morală, care în alte împrejurări ar fi dus la cele mai grave consecințe Astfel de cazuri sunt rare în istorie Ele sunt de obicei un punct de cotitură pentru o operațiune, pentru o întreagă campanie și, în același timp, servesc ca un test, un test al forței morale și fizice a beligeranților Totul a fost luat în seamă de inamicul jubilat, cu excepția unui singur lucru: geniul și voința tovarășului Stalin și credința în el a muncitorilor din Petrograd, a marinarilor Flotei Baltice și a luptătorilor Armatei Roșii Exact două zile mai târziu, dușmanii au trebuit să treacă de la clicuri victorioase la o fugă din fort, iar sfârșitul revoltei de pe Krasnaya Gorka a devenit începutul retragerii albilor de-a lungul întregului front Narva PERSONAL Înainte de a trece la o descriere a evenimentelor și o analiză a operațiunii în sine, este recomandabil să oferiți o scurtă descriere a personalului garnizoanei Krasnaya Gorka și a acelor nave și unități care au participat la operațiune Datorită reducerii numerice a puterii de luptă a Flotei Baltice, până în primăvara anului , navele existente au fost complet echipate cu marinari vechi Aceștia au fost marinarii care au trecut prin școala războiului de patru ani cu flota germană, au trecut prin istorica „Campanie de gheață” și au fost participanți conștienți și activi mai întâi la burgheza din februarie și apoi la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie Uniți de Partidul Bolșevic, acești oameni, care știau pentru ce luptă, au făcut un pas colosal înainte în domeniul dezvoltării lor generale și mai ales politice în cei doi ani care au trecut de la revoluția din februarie până în Este important de menționat că mulți dintre ei aveau deja peste șase ani de serviciu activ în spate și totuși nu s-au demobilizat, ci au rămas să apere câștigurile revoluției Așa și-au înțeles datoria civică și și-au iubit patria și flota Pe navele buncărului nu au existat recruți neexperimentați din cei nou mobilizați sau voluntari, printre care se numărau elemente dubioase care au căutat să se infiltreze în flotă în scop personal Institutul comisarilor militari, introdus în marină, împreună cu departamentele politice, a făcut o treabă grozavă, care deja începea să dea roade: masa de marinari se aduna din ce în ce mai mult în jurul Partidului Bolșevic De aceea, speranțele inamicilor de a submina eficiența de luptă a flotei din exterior și din interior nu au fost justificate: dovada obiectivă a acestui fapt este faptul că, în ciuda condițiilor dificile (lipsa de combustibil, reparații și provizii insuficiente, nevoia de a lupta cu un inamic puternic etc ) și numeroase provocări ale inamicilor, echipajelor * Contingente de flotă care au servit cinci ani până în toamna anului , nu au fost demobilizați până la sfârșitul războiului Prima demobilizare a fost anunțată de la Marina în ianuarie J navele flotei au rămas apărători fermi ai puterii sovietice, luptând dezinteresat la periferia lui Peter Roșu* Numai printre o parte nesemnificativă a marinarilor, în special a celor veniți din rândurile țăranilor înstăriți, o oarecare influență a socialiștilor-revoluționari și a menșevicilor, care încercau să-și continue munca subversivă, nu fusese încă depășită complet, dar după mai multe contra- au fost descoperite conspirații revoluționare și, mai ales, după o tentativă perfidă asupra vieții lui V I Lenin, majoritatea covârșitoare a masei marinarilor i-a urmat pe Lenin și pe Stalin în solidaritate cu o credință de neclintit în victoria finală a marii noastre cauze Datorită echipamentelor sale tehnice înalte, flota operațională nu se putea lipsi de comandanți calificați Hotărârile celui de-al -lea Congres al Partidului Bolșevic privind folosirea vechilor specialiști militari pentru „organizarea armatei și conducerea operațională a acesteia” se aplicau firesc și marinei Vechii ofițeri de marină, în virtutea naturii lor de clasă, erau în mare parte reacționari, iar o parte semnificativă a acestor ofițeri au rămas în Reval și Helsingfors pentru a trece de partea Albilor Cei dintre ei care au supraviețuit în rândurile Flotei Baltice, la rândul lor, au fost împărțiți în două grupuri principale Unii dintre ofițeri, sub masca apatiei lor, s-au stabilit în instituțiile din spate, baze, diferite comisii și sedii de coastă, așteptând evoluții ulterioare, iar în acest strat de ofițeri inamicii și-au găsit aliații secreti, ceea ce a fost confirmat de dezvăluire a mai multor conspiraţii Dar acel grup mic de ofițeri de marină, care mergeau ei înșiși la navele flotei active, era în cea mai mare parte din patrioți onești Cu o conducere și un control politic adecvat, aceștia au jucat un rol pozitiv, umplând golul care s-a creat inevitabil înainte de sosirea primilor absolvenți ai Școlii Navale de Ofițeri de noul tip De aceea, la iulie , tovarășul Stalin putea caracteriza situația din flotă în următoarele cuvinte: „ Este îmbucurător că ulcerul unei părți a ofițerilor ruși - corupția sa - mai puțin a rănit personalul de comandă al flotei: au existat încă oameni care, spre meritul lor, prețuiesc mai mult demnitatea și independența Rusiei decât aurul englezesc Este și mai îmbucurător că marinarii baltici s-au regăsit, reînviind în isprăvile lor cele mai bune tradiții ale flotei revoluționare ruse Fără aceste condiții, Petrogradul nu ar fi fost ferit de cele mai periculoase surprize de la mare O altă imagine era în unitățile de coastă, în baze, în sedii, în unele forturi și pe front, care a fost ocupat de Divizia Infanterie și diferite detașamente și batalioane formate în grabă la Petrograd înainte de sosirea tovarășului Stalin Aici, ca și în flota activă, cea mai mare parte a masei Armatei Roșii a fost trădată de guvernul sovietic, dar era prost organizată, și mai rău înarmată, iar cu provizii, uniforme și alimente, situația era extrem de nefavorabilă, iar acest lucru a fost creat în mare parte de mâinile acelor trădători, care operau în spate Când este supraîncărcat cu personalul de comandă al aparatului A existat doar un singur caz de trecere la inamicul micului trkhіyckkz „Whaler” (de la navele mobilizate), a cărui echipă, din cauza trădării comandantului, a fost înșelată de la patrulare la paznicul albilor de la vremea răscoalei de pe Krasnaia Gorka Aceștia au fost aceiași marinari revoluționari cărora guvernul sovietic le-a dat posibilitatea de a primi o educație specială, dar au început să intre în flagel ca ofițeri abia în * I V S tal și ii, Opere, vol , p - Trupele de teren aveau la comenzile din spate un mare efectiv de comandanți calificați, ale căror atribuții erau îndeplinite cel mai adesea de camarazi numiți dintre soldați Pe forturile și bateriile din regiunea fortificată Kronstadt, contingentul principal era artileri de fortăreață, sapatori și unități de gardă, care nu trecuseră prin școala de luptă (de vreme ce Kronstadt se afla în spate în timpul războiului mondial) și au fost „descărcați” în mod semnificativ prin demobilizare Înainte de revoluție, unitățile de cetate făceau parte din punct de vedere organizațional din departamentul militar, așa că nu erau conectate în mod corespunzător cu flota și tradițiile acesteia, ceea ce a afectat negativ nu numai interacțiunea tactică, ci și coeziunea generală a tuturor apărătorilor Petrogradului După revoluție și, în special, după transferul comandamentului și al cartierului general al flotei de la Helsingfors la Petrograd, situația s-a îmbunătățit Sovietul Kronstadt a jucat un rol deosebit de important în unificarea politică și morală a tuturor părților Cu toate acestea, organizarea generală nu era încă suficient de clară, iar comanda Armatei a -a dădea adesea instrucțiuni și directive comandantului cetății și chiar comandanților fortelor individuale, ocolind sediul Flotei Baltice, ceea ce a dus la confuzie și dezorganizare Recrutarea voluntarilor pentru flotile fluviale și lacustre, regimentele navale și batalioanele trimise pe toate fronturile, a dus la slăbirea unităților navale de coastă (echipaje, școli) și a navelor de rezervă, dintre care cei mai buni oameni nu puteau rămâne inactivi cât timp republica era în Pericol Din aceste motive, eficiența în luptă și moralul personalului unor forturi și formațiuni mixte trimise în sectorul de coastă al Frontului Narva au fost mai mici decât cele ale navelor buncăre Trădătorii și dușmanii știau asta bine Aici și-au îndreptat principalele eforturi pentru a face o gaură în frontul general al apărării Petrogradului prin provocări și înșelăciune Flota Baltică a trebuit să aloce din rândurile sale un număr semnificativ de comuniști, cadeți și luptători cu experiență - marinari - pentru a consolida sectoare responsabile și, în special, garnizoanei Krasnaya Gorka Ei au reușit, fără îndoială, să joace un rol pozitiv, în ciuda faptului că mulți dintre ei au murit în mâinile trădătorilor Însă evenimentele ulterioare au arătat că înainte de sosirea tovarășului Stalin, pericolul care amenința a fost subestimat în mod evident de comandamentul sovietic și că măsurile luate au fost complet insuficiente, ceea ce s-a soldat cu evenimentele din iunie În special, comanda lui Krasnaya Gorka, deghizându-și intențiile criminale cu loialitate externă și comportament „democratic”, aștepta doar momentul potrivit pentru a schimba brusc întreaga situație în favoarea contrarevoluției cu o lovitură perfidă în spate și hotărăște astfel soarta frontului și odată cu el și soarta Petrogradului EVENIMENTE PE MARE SI PE FLANCUL DREPT AL ARMATEI ROSII PANA LA IUNIE Răscoala de pe Krasnaya Gorka, care a avut loc la iunie , a fost precedată de următoarele evenimente pe mare și pe flancul de coastă al sectorului Narva al frontului La mai, de îndată ce gheața a început să se deschidă în partea de est a Golfului Finlandei, distrugătoarele estoniene Wambola și Lennuk, la instrucțiunile comandamentului britanic, au înființat un câmp minat în zona \u b\ u ba despre Lavejasaari Pe mai, patru nave inamice au tras pe flancul Armatei Roșii din Golful Narva • Pe - mai a început ofensiva generală a albilor de la Narva și Gdov și în direcția Petrograd Distrugătorul „Lennuk” a tras la postul nostru de coastă San Galli și la farul Shepelevsky Radiograma provocatoare a inamicului la Kronstadt cu o propunere de pregătire pentru capitulare aparține acelorași zile În legătură cu comportamentul suspect al unor membri ai Comitetului de Apărare din Petrograd (Zinoviev și alții) „care s-au dovedit a fi trădători, V I Lenin dă o telegramă strictă: „ Consiliul de Apărare își propune să dea un răspuns exhaustiv: din ce motive s-a decis evacuarea unor fabrici din Petrograd și împrejurimi, de către cine și de ce s-a dat ordinul scufundării navelor ” Pe mai, sub acoperirea navelor flotei engleze, s-a făcut o debarcare a inamicului la Ust-Luga pentru a lovi flancul și spatele unităților sovietice Bătălii încăpățânate s-au dezvoltat pentru Yamburg (Kingisepp) Pe mai, a fost făcută o aterizare albă suplimentară lângă Koskolovo (în Golful Luga) Seara, navele albe estoniene au tras pe malul golfului Koporsky din secțiunea Kandykul-Kalite, dar inamicul a fost alungat de focul fortului Krasnaya Gorka Pe mai, inamicul a debarcat trupele în Peipia (Godul Koporsk) și a ocupat coasta până la Speto Palkino O încercare a albilor de a ateriza o a doua aterizare la o fabrică de sticlă (regiunea Kalishche, la km în linie dreaptă de Krasnaya Gorka) s-a încheiat cu eșec din cauza faptului că bateriile de lgl ale fortului au deschis focul cu succes Bateria finlandeză Pumola a deschis focul asupra lui Krasnaya Gorka, dar după opt deplasări s-a oprit Unitățile sovietice de flanc, care s-au dovedit a fi ocolite de forțele de debarcare, au început să se îndepărteze de coasta golfului Luga și a golfului Koporsky Acest lucru a slăbit stabilitatea întregului flanc drept al Diviziei Infanterie Inamicul a capturat Yamburg, după care a început o retragere rapidă a unităților Armatei Roșii spre est În această zi, criza din direcția Petrograd a fost în cele din urmă determinată și lui V I Lenin i-a devenit clar că conducerea locală nu poate face față acesteia De aceea: „Consiliul de Apărare a Muncitorilor și Țăranilor îl trimite pe Iosif Vissarionovici Stalin în districtul Petrogradsky și în alte zone ale Frontului de Vest pentru a lua toate măsurile de urgență necesare în legătură cu situația care s-a dezvoltat pe Frontul de Vest Toate ordinele tovarășului Stalin sunt obligatorii pentru toate instituțiile, toate departamentele situate în zona Frontului de Vest Tovarășului Stalin i se acordă dreptul de a acționa în numele Consiliului de Apărare ” În aceeași zi, tovarășul Stalin a plecat la Petrograd și a început să îndeplinească sarcina lui Lenin Pe mai, pentru a ajuta frontul, era programat să plece un buncăr cu sarcina de a ne supraveghea fairway-ul din Golful Koporsky (se presupunea că acesta a fost blocat în secret de inamic) și de a ataca ambarcațiunile de debarcare inamice, „dacă sunt acolo " V I Lenin, Soy , pzl , vol , p V I Lei k Corespondenţa militară - , Gospolktnzdat, p Din această enunţare a problemei se poate concluziona cât de proastă a fost recunoaşterea Organ-Zoiana în Flota Baltică şi în Armata a VII-a După retragerea unităților sovietice de pe coastă, până la Dolgovo cartierul general al Flotei Baltice și al Armatei a -a nu știau ce se face în afara vizibilității ultimului post de observație, care era San Gkhili / Nava de luptă „Andrew the First-Called” a fost reținută din cauza mașinilor pspsrav * nostn ! pe drumul exterior Doar patru dragători de mine („Kluz”, „Fuse”, „Drummer”, nr ) au trecut dincolo de bariera sub acoperirea distrugătorului „Gavriil” Când acest detașament, deja cu traule, am fost atras în Golful Koporsky la orizont au apărut patru rachete-poens de escadrilă engleză, care se grăbeau cu socoteala de a întrerupe retragerea navelor noastre către bază Cu o manevră excepțional de îndrăzneață și pricepută, „Gabriel” a asigurat retragerea dragătorilor de mine din spatele barierei noastre și a rezistat cu succes unei lupte lungi, în ciuda superiorității de patru ori a inamicului Când navele noastre au plecat și când s-au întors, bateria Pumola a deschis focul asupra lor, dar de fiecare dată fortul Krasnaya Gorka l-a obligat să nu mai tragă din a doua salvă Pe mai, trupele inamice au capturat Pskov În zilele precedente, avioanele britanice au făcut ocazional raiduri asupra Krasnaya Gorka În perioada - mai, frontul Armatei a -a, care începea să se întărească, a lansat o ofensivă pe flancul său drept, iar Flotei Baltice a primit sarcina de a acoperi acest flanc, care mergea în partea de nord-est a golfului Koporsky , și asistarea acestuia în timpul ofensivei Pe mai, cuirasatul Petropavlovsk!, distrugătorul Azard, divizia a -a de dragămine și navele de patrulare Yakor și Harpoon au plecat la mare Ca urmare a ieșirii spre Koporsk, s-a stabilit că un singur submarin britanic era pe poziție, care, totuși, nu a reușit să atace Azard Un hidroavion care a apărut din direcția coastei finlandeze a aruncat trei bombe pe navele noastre, care nu ne-au provocat nicio pagubă Din cauza absenței forțelor de aterizare și a navelor de suprafață ale inamicului, detașamentul de nave sovietice s-a retras în zona lor operațională pentru noapte, unde au ancorat Pe mai, recunoașterea noastră aeriană nu a detectat inamicul în sectorul Golfului Koporsky - Seskar - Bjerke, așa că navele de buncăr nu au depășit barierele Pe mai, flancul de coastă al frontului (diviria baltică consolidată), continuând ofensiva, a luptat până la linia Bsgupny-Kotly După ce au primit informații că distrugătoarele inamice bombardau zona Spet Palkno, navele de buncăr au intrat în golful Koporsky, în timp ce Azard (după o luptă cu distrugătoarele engleze) a fost atacat de două ori de un submarin englez fără niciun rezultat Opt distrugătoare britanice au încercat să atace cuirasatul Petropavlovsk, dar au fost alungați de focul ei de artilerie Având în vedere insuficiența păzirii Petropavlovsk-ului de submarinele inamice, detașamentul a revenit la poziția inițială în spatele barierei Pe iunie a avut loc o bătălie între „Gabriel” și „Azard” cu două distrugătoare engleze la distanțe mari Lupta pentru Golful Koporsky a continuat, adică pentru asigurarea flancului frontului Nush! Flancul drept al frontului ajungea la râurile Summa și Speta (regiunea Smeta-Ustye-Pavlovo), unde ofensiva noastră a fost oprită Datorită compactării blocadei, în special de către submarine, și datorită faptului că erau doar două distrugătoare cu cuirasatul Petropavlovsk, buncărul ar putea sparge în partea de sud a golfului Koporsky pentru a sprijini direct unitățile care avansează ale Armatei Roșii fără riscul de a pierde cuirasatul / ' Inamicul, concentrând un pumn puternic pe flancul drept al Diviziei Infanterie, a lansat o contraofensivă Unitățile Masha cu bătălii încăpățânate au fost forțate să înceapă o retragere În acest moment, britanicii, prin manevrele lor, au continuat să atragă navele noastre pentru a le direcționa către pozițiile submarinelor situate direct la ieșirea din canalul principal „Gavrnnl” și „Azard” au ieșit și au luat lupta cu trei distrugătoare britanice, care s-au păstrat la distanță maximă Submarinul „L- ” a încercat să atace distrugătoarele noastre, dar a fost scufundat de ei Pe iunie, trei focuri provocatoare de arme de calibru mare au fost trase din zona Fort Ino de la Kronstadt Retragerea unităților Armatei Roșii a continuat pe flancul drept al Diviziei Infanterie și de-a lungul Căii Ferate Baltice Până la iunie, inamicul înăsprise blocada într-o asemenea măsură încât distrugătoarele britanice au ancorat noaptea deja la Stirsuddsna, pe marginea exterioară a barierei noastre „Azard” și „Gavriil” au făcut un raid brusc asupra lor și au provocat un incendiu asupra unuia dintre distrugătoare cu foc de artilerie Până la iunie, frontul a revenit la Kalisha-Kopati-Ust-Rudiniya-Gorlova- st Іovaya Storm-Staraya Storm-Russian Antashi-Muratovo-st Kiksrino Pe flancul drept, Regimentul Cetatea Kronstadt, propagandizat și înșelat de trădători, stătea la trecerile peste râu Kovanii (Kalite-Bolish-Kovanii) și o companie a regimentului de infanterie de lângă satul Syurs, după ce i-au ucis pe comuniști, au trecut de partea inamicului În același timp, când atenția marinarilor baltici s-a concentrat asupra flancului armatei din golful Koporsky și asupra abordărilor maritime de Kronstadt, un incendiu a izbucnit brusc pe iurta lui Pavel, care a servit drept depozit pentru mine incendiul a provocat o explozie uriașă și distrugerea fortului Totodată, s-a remarcat presiunea albilor în zona interlacuală În aceeași zi, unul dintre detașamentele finlandeze a făcut un raid provocator asupra istmului Karelian (Stația Alakul) Pe iunie, în legătură cu măsurile luate de comandamentul sovietic, sectorul Narva al frontului a început să se stabilizeze, dar pe flancul drept, din cauza trădării Regimentului Kronstadt și a unei părți din Regimentul Infanterie, Albii s-au apropiat Krasnaya Gorka - km Pe iunie, dimineața, parcă ar fi finalizat evenimentele din ultimele zile, pe Krasnaya Gorka a izbucnit o rebeliune, pregătită treptat de trădătorii asociați cu inamicul Punctul culminant a venit pe frontul de la Petrograd Operațiunea de acaparare a fortului rebel a fost de mare importanță nu numai pentru situația de pe întreg frontul Petrograd, ci și pentru întreaga Republică Sovietică Capturarea rapidă a Krasnaya Gorka de către trupele sovietice și flota baltică a determinat în mare măsură succesul luptei împotriva lui Iudenich, în timp ce înfrângerea acestuia din urmă a facilitat lupta împotriva lui Kolchak Din momentul pierderii lui Krasnaya Gorka, Frontul de la Petrograd a devenit pentru o vreme cel mai important front Fractură la Front și la Petrograd Ajuns la Petrograd, tovarășul Stalin a mers imediat pe front În primele zile, s-a familiarizat personal cu starea reală a lucrurilor și a studiat situația, dând simultan primele instrucțiuni pe teren Cât de repede și de energic a lucrat tovarășul Stalin în această perioadă este dovedit de faptul că deja două zile mai târziu propunerile V I privind organizarea, furnizarea, livrarea rezervelor etc V I Lenin a acceptat toate propunerile tovarășului Stalin și a răspuns imediat cu o telegramă: „ mai Petrograd, Smolny, Stalin Am primit ambele note Am fost de acord în detaliu cu Sklyansky cu privire la supravegherea nerestricționată asupra execuției lui Leni n "kh Cu capacitatea sa caracteristică uimitoare de a acoperi cea mai complexă problemă în ansamblu și, în același timp, de a evidenția principalul lucru de care depind esența și cursul ulterioară a evenimentelor, tovarășul Stalin și-a luat în propriile mâini toată conducerea nu numai a fata, dar si din spate El a supravegheat simultan activitatea sediului operațional și a departamentelor politice ale Arminului Roșu, precum și activitățile instituțiilor civile, ale organelor de partid și sovietice Este imposibil de descris toată munca diversă a tovarășului Stalin, așa cum a fost autorizată de Comitetul Central al PCR (b) și Consiliul de Apărare a Muncitorilor „și Țăranilor”, desfășurată în prima lună a șederii sale la Petrograd Iată o scurtă prezentare a acelor momente principale ale activității sale, datorită cărora, pe baza unei analize profunde a situației, s-a făcut un punct de cotitură general pe front, albii au fost învinși, Krasnaya Gorka a fost returnat și - în cele din urmă, Petru Roșu a fost salvat Încă din primele zile ale șederii sale la Petrograd, tovarășul Stalin a preluat conducerea activităților organelor Comisiei Extraordinare Panorusești (VChK), îndreptându-l spre eradicarea decisivă a elementelor contrarevoluționare, oriunde s-au refugiat - în sediu sau în misiunile și ambasadele străine, în organele din spate sau în Uniunea Sovietică aparatul Cu toate acestea, situația era atât de gravă, iar lucrurile au fost atât de neglijate, încât situația nu a putut fi corectată numai de forțele Ceka Așadar, în același timp, prin organele de partid și printr-un amplu apel către poporul muncitor, cu ajutorul apelurilor deschise, tovarășul Stalin a înrolat în același scop întreaga activitate a proletariatului din Petrograd Creșterea vigilenței și a activității muncitorilor din Sankt Petersburg în lupta împotriva spionilor, sabotorilor și trădătorilor a dat foarte repede rezultate pozitive și a îngreunat munca subversivă ulterioară a inamicilor S-a înființat (pe lângă garnizoană, sau mai bine zis, pe lângă aceasta) protecția de lucru a celor mai importante instalații militare-industriale, centrale electrice, alimentare cu apă, poduri, depozite și alte structuri, care aproape au oprit munca de sabotaj a inamicului Astfel a început lupta împotriva dușmanilor interni În același timp, pentru a întări pregătirea de luptă a armatei de tovarăși, Stalin a început să curățeze statul major de elemente inutile, să le întărească și să le reorganizeze în conformitate cu cerințele situației O coordonează activitatea diferitelor sedii militare și navale (ceea ce nu era cazul înainte de sosirea tovarășului Stalin), dă instrucțiuni privind organizarea informațiilor pentru îmbunătățirea comunicațiilor Comanda și personalul primesc sarcini clare și precise și instrucțiuni despre cum să acționeze pentru a îndeplini aceste sarcini Tot prost sau * » V I Levin, op » ed , vol , p instrucțiunile și ordinele dăunătoare date mai devreme sunt imediat anulate și înlocuite cu cele staliniste Tovarășul Stalin indică sectorul Narva drept cea mai amenințată direcție pentru frontul Armatei a -a și îndreaptă eforturile principale ale frontului în această direcție Acest lucru face posibilă nu numai apărarea, ci și pregătirea trupelor pentru viitoarea tranziție la ofensivă Astfel, comanda și controlul trupelor primesc scopul cuvenit Pe lângă realizarea măsurilor generale de restabilire a capacității de luptă a frontului, precum reorganizarea unităților, furnizarea de întăriri, arme și muniții, combaterea dezertării, întărirea generală a disciplinei etc , tovarășul Stalin acordă o atenție deosebită mobilizării batalioanelor de muncitori în armată, formată din muncitori pregătiți pentru luptă din Sankt Petersburg Așa că oamenii din Sankt Petersburg au susținut apărarea directă a orașului natal Nu mai puțină atenție a fost acordată organizării și consolidării activității politice în toate sectoarele din față și din spate Direcțiile politice și comisarii au fost instruiți să reorganizeze formele și metodele de lucru în raport cu situația și sarcinile specifice frontului, secției, diviziei etc disciplina pentru soldații obișnuiți Un număr semnificativ de comuniști au fost trimiși în același scop la unitățile avansate, mai ales la unitățile demoralizate de retragerile anterioare, trădările și pierderile grele O muncă enormă a făcut-o tovarășul Stalin în organizarea tuturor serviciilor din spate ale Armatei a -a, care erau însărcinate cu primirea, depozitarea și distribuirea muniției, uniformelor și alimentelor către sectoarele frontului, diviziilor și detașamentelor Dificultățile întâmpinate de toate fronturile, întrucât au fost trăite de întreg statul (blocate, tăiate de regiunile de cultivare a cerealelor, cu transportul distrus), au fost înmulțite artificial aici de organizarea confuză, voința căpeteniilor individuale, lipsa de răspundere a organelor din spate și, cu atât mai mult, prin munca perfidă a inamicilor, care au dezorganizat aprovizionarea frontului cu furt, trimiterea la adresa greșită, raportarea ofuscatoare, incendierea și alte metode criminale Prin muncă asiduă, măsuri ferme, prin plasarea unor oameni de încredere în sectoare responsabile pentru monitorizarea execuției, tovarășul Stalin atinge și aici un punct de cotitură Organele din spate încep să hrănească partea din față și nu numai să se hrănească pe cheltuiala acesteia Acum aprovizionarea (încă insuficientă) este repartizată strict conform planului, în direcțiile cele mai importante, prioritare indicate de tovarășul Stalin în conformitate cu planul său strategic Dar nu sunt suficiente resurse locale, iar tovarășul Stalin apelează la V I Lenin pentru ajutor „în același timp spunându-i de unde și ce să obțină În cele din urmă, tovarășul Stalin a cerut ca echipamentul ingineresc al sectorului Narva să fie realizat pentru ca, la nevoie, o retragere ulterioară, frontul să se poată baza pe linia pregătită În cazuri extreme, a început și pregătirea orașului pentru lupte de stradă, iar Petrogradul a fost împărțit în zone de luptă * Următorul detaliu atrage involuntar atenția asupra lui, caracterizând consistența și intenția tuturor acțiunilor tovarășului Stalin Într-una dintre telegramele către V I Lenin, ok-ul întreabă: „Trimiteți urgent milioane de cartușe la dispoziție pentru divizia a -a ” (K E Voroshilov, Stalin și Armata Roșie, Voen-izdat, M , nzd p ), adică el cere să trimită cartușe pentru direcția principală și să le trimită pentru viteză ocolind toate cazurile, direct către el - Deși această linie și fortificațiile din oraș nu trebuiau folosite, deoarece retragerea ulterioară a fost oprită, lucrările de inginerie au avut totuși un mare impact psihologic și moral asupra tuturor apărătorilor Petrogradului După ce nu demult s-au dat ordinele de evacuare de la Smolny, acum toată lumea era convinsă că nimeni nu-l va preda pe Petru și, dacă va fi nevoie, îl vor apăra, luptând pentru fiecare stradă, pentru fiecare casă Greutatea acestor eforturi titanice, în ciuda perioadei extrem de scurte (aproximativ o lună) și a condițiilor excepțional de dificile în care au fost efectuate, a creat un punct de cotitură general atât în față, cât și în spate Frontul a căpătat treptat stabilitate și până pe mai a primit primul impuls la ofensivă Amenințarea imediată la adresa Petrogradului a fost temporar evitată Au început să sosească întăriri, s-au acumulat niște rezerve, s-au constituit provizii Privind toate acestea, apărătorii Petrogradului s-au simțit în cele din urmă ușurați; au văzut mâna fermă a adevăratului stăpân și roadele conducerii sale înțelepte, bazate pe conștiința politică și energia creatoare a largilor mase proletare De aceea, muncitorii din Sankt Petersburg, marinarii Flotei Baltice și oamenii din Armata Roșie ai Armatei a -a au răspuns tovarășului Stalin cu devotament nemărginit, credință de nezdruncinat în victoria finală și efortul deplin al forțelor lor, care în cele din urmă a fost condiția decisivă pentru punctul de cotitură general de lângă Petrograd Este destul de firesc ca un astfel de punct de cotitură să nu se fi putut întâmpla dintr-o dată, într-o singură zi Dușmanii au început să observe și unele dintre rezultatele muncii tovarășului Stalin Au văzut cum scădea puterea ofensivei lor, cum creștea posterna și, ceea ce era deosebit de sensibil, cum erau lichidate în spatele trupelor sovietice cetățile lor, în care se puneau atâtea speranțe Prin urmare, Albul și-a încordat ultimele forțe, a încercat să folosească toate posibilitățile pentru a nu rata victoria finală, care li s-a părut foarte apropiată Și principalul atu la punctul culminant al acestei lupte a fost Krasnaya Gorka Cu toate acestea, în acest moment critic, tovarășul Stalin și-a încheiat deja cea mai mare parte a activității sale organizatorice Acum nici un accident nu putea schimba cursul inevitabil al evenimentelor, nu puteau decât să-l întârzie pentru o perioadă scurtă de timp, și apoi doar pentru a grăbi eșecul complet al aventurii politice a inamicului LECȚII DIN PRIMA ETAPA A APĂRĂRII PETROGRADULUI Studiind această scurtă etapă a activității tovarășului Stalin în apărarea Petrogradului (imediat premergătoare operațiunii de returnare a fortului Krasnaya Gorka), este necesar să remarcăm următoarele caracteristici principale ale conducerii militare a lui Stalin și metodele conducerii sale strategice: Profunzimea și puterea previziunii lui Stalin asupra cursului evenimentelor, ca urmare a unui studiu cuprinzător al situației și a muncii unei minți analitice puternice, îmbogățită de experiența personală a mulți ani de activitate revoluționară, precum și de experiența conducerea militară (lupta pentru Tsaritsyn și întărirea Frontului de Est) Acest dar de previziune în timpul organizării apărării Petrogradului a făcut posibil pentru tovarășul Stalin, în ciuda complexității și dinamismului situației: - într-un timp scurt și conform datelor fragmentare ale inteligenței prost organizate, evaluează corect inamicul, compoziția și calitatea acestuia ceea ce era deosebit de important pentru că dezinformarea din partea inamicului și exagerarea panicată a unora dintre cartierele noastre generale ale forțelor albe actuale dădeau impresia unei rezistențe fără speranță; - dezvăluie scopurile și intențiile inamicilor atât din față, cât și din spate, precum și capacitățile reale ale inamicului în aceste condiții; descoperi punctele slabe ale coaliției „pestrițe”; - să evalueze corect propriile forțe, adică forța morală și fizică a proletariatului din Petrograd, a Armatei a -a și a flotei baltice, precum și resursele materiale ale Petrogradului, precum și măsura în care se poate conta pe Moscova pentru ajutor; ţinând cont de mersul evenimentelor de pe celelalte fronturi La rândul său, compararea acestor elemente ale situației în interconectarea lor a făcut posibil ca tovarășul Stalin să stabilească regularitatea evenimentelor care se desfășoară și să prevadă mersul lor în continuare El a văzut clar că, dacă acum, la începutul ofensivei, o rezistență încăpățânată era oferită inamicilor, atunci forțele lor ar începe să scadă rapid, deoarece nu contau pe o astfel de rezistență De asemenea, a văzut clar că, dacă toate forțele noastre ar fi organizate corespunzător, muncitorii din Petrograd ar fi mobilizați și au fost inspirați să creadă în succesul final, atunci, în ciuda demoralizării parțiale, a lipsei de provizii și a altor dificultăți, forțele noastre ar crește în asemenea proporții încât victoria peste inamici va fi asigurat În cele din urmă, tovarășul Stalin a prevăzut cu exactitate că eșecurile albilor de pe front nu vor slăbi, ci, dimpotrivă, vor întări rezistența forțelor contrarevoluționare din spatele nostru prin spionaj, sabotaj și muncă subversivă Datorită acestei prognoze, tovarășul Stalin a putut să calculeze unde, când și cum să influențeze cursul evenimentelor pentru a-l îndrepta în direcția corectă Astfel, au fost create premisele pentru nașterea unui plan strategic specific Alegerea direcției principale ca urmare a unei analize profunde a tuturor elementelor situației și ca bază pentru succesul ulterior, cu condiția ca deciziile luate pentru această direcție să fie îndeplinite în mod consecvent până la final, iar forțele și mijloacele să fie nu deviat către alte direcții secundare Înainte de sosirea tovarășului Stalin, comanda Armatei a -a s-a aruncat (în planurile și acțiunile sale) între sectoarele frontului Narva, Oloneț, Petrozavodsk și Karelian, în funcție de comportamentul inamicului Aceasta se aplica atât la calculele și planurile operaționale, cât și la furnizarea de întăriri, muniție și alimente Tovarășul Stalin a arătat cu fermitate sectorul Narva ca fiind cel principal și atunci nimic nu i-a putut abține eforturile din această direcție, în ciuda sabotajului major al unităților inamice din nord și nord-est Urmărind îndeaproape toate sectoarele frontului, tovarășul Stalin încă nu a permis până atunci să se sacrifice nimic de dragul altor direcții până când inamicul principal din direcția principală a fost învins și condus înapoi în poziția inițială Ideea unei ofensive ca bază a unui plan strategic, chiar și în stadiul în care frontul încă se retrage sub presiunea inamicului Toate instrucțiunile tovarășului Stalin către trupe nu s-au rezumat la a rezista, a întârzia inamicul sau a obține un punct de sprijin pentru o lungă apărare la o anumită linie, ci la a respinge simultan inamicul pentru a acumula forță și mijloace și, trece la contraofensivă , zdrobește, bate și aruncă-l Acest scop a fost indicat la sediul general, adus la conștiința tuturor luptătorilor • și apărătorilor Petrogradului imediat, din primele zile, în cursul grelelor !!• lupte parentale si retragere Astfel, trupele Armatei Roșii au ocolit etapa tradițională de consolidare, regrupare și o îndelungată acumulare de forțe, premergând de obicei trecerea la ofensivă Experiența războinicilor din trecut arată că aproape întotdeauna această etapă (consolidare, acumulare de forțe), desfășurată după un tipar, a condus inevitabil la o pauză operațională, la o suspendare temporară a operațiunilor active și a făcut astfel posibilă acumularea de forțe nu doar pentru apărător dar şi faţă de inamicul care înaintează Secretul conducerii staliniste a fost să nu acorde această ocazie armatei Iudenici-Rodzianko Cu toate acestea, nu orice comandant poate realiza o astfel de combinație de eforturi morale și fizice din partea trupelor sale Doar un astfel de lider poate decide asupra unei astfel de metode, care cunoaște și vede întreaga situație în ansamblu mai bine decât inamicul, care, pe baza unei analize corecte, prevede clar cursul ulterioară a evenimentelor, care știe că poate cere cel mai mare efort din partea trupelor sale (inaccesibile trupelor inamice), în sfârșit, un astfel de lider, în care trupele au încredere nesfârșită chiar și în momentele celei mai grele și nefavorabile situații Această tehnică, activă și proactivă în esența sa, dă încredere în victoria finală, mobilizează spiritual și încarcă de activitate luptătorii și comandanții într-un moment în care, s-ar părea, toate consecințele negative ale unei retrageri forțate ar trebui să aibă efect În același timp, această tehnică, în momentul unei tranziții bruște la o contraofensivă, uimește inamicul Cronometrat pentru a coincide cu o astfel de perioadă în care ofensiva inamicului (încă continuă prin inerție) începe să scadă, când inamicul consideră victoria deja aproape, iar inamicul demoralizat și aproape învins - acest moment de cotitură real într-o bătălie sau operațiune produce o pauză morală , cu cât situația este mai semnificativă, cu atât mai bruscă și mai energică se schimbă Mai mult, în cele mai multe cazuri, evenimentele care au loc nu sunt imediat realizate (de partea opusă) și semnificația lor este dezvăluită în cele din urmă doar atunci când inițiativa este deja pe deplin în mâinile unui strateg mai perspicace și mai priceput și când este prea târziu pentru ia orice măsuri eficiente Dacă este greu să inspiri încredere în victorie în conștiința unei armate în retragere, atunci este nemăsurat mai dificil să menții rezistența morală a acelor trupe care abia ieri înaintau rapid și cu succes, dar astăzi și-au dat seama brusc că toate eforturile și pierderile au fost în zadar, că inamicul nu a fost demoralizat, ci, dimpotrivă, a devenit mai puternic decât la începutul retragerii sale și că, dacă ordinea cea mai grăbită nu este ruptă de la el, se poate produce o catastrofă ireparabilă Tocmai în această poziție, la ordinul tovarășului Stalin, au căzut Garda Albă, comandamentele Estoniei Albe și Finlandeze, care se pregăteau deja să împartă prada Astfel, prin alegerea direcției principale și printr-o trecere neașteptată la ofensivă, geniul strategic și voința tovarășului Stalin au oprit și au distrus toate planurile primei ofensive a lui Iudenici împotriva Petrogradului Prin aplicarea acelorași metode la scară operațională, s-a hotărât soarta lui Krasnaya Gorka, capturată cu trădătoare de inamic Aceste două evenimente, care au avut loc în urmă cu de ani, sunt de o valoare deosebită acum, deoarece în Marele Război Patriotic - mai întâi lângă Moscova și mai târziu jumătate din Stalingrad - tovarășul Stalin, în floarea tuturor puterilor sale creatoare și abilităților militare în noi, mai multe condiții dificile, aplicate unui adversar incomparabil mai serios și mai puternic, o tehnică strategică similară RAPORT AL ȘEFULUI DIVIZIUNEI DE DISTRUGERE A FLOTEI BALTICĂ CĂTRE ȘEFUL DEPARTAMENTULUI ACTIV LA IUNIE DESPRE SCUFAREA SUBMARINULUI ENGLEZ „L-S ” Conform ordinului primit de la NADOTA, S M Kirov Articole, discursuri, documente, vol , Lartizdat, , p • Ibid , sgi Din ordin special al Comitetului Central al Partidului, a fost efectuată o epurare a organizației Partidului Astrakhan, în urma căreia din de comuniști au rămas în Partid Organizația de Partid consolidată a lansat o amplă activitate politică a Partidului în rândul maselor S M Kirov a vorbit săptămânal publicului orașului cu o explicație a situației politice a regiunii și a republicii Numele său a devenit cel mai popular printre muncitorii din Astrahan, soldații Armatei Roșii și marinarii Munca de succes a bolșevicilor de a întări Teritoriul Astrahan a provocat o amărăciune extremă în rândul elementelor antisovietice, iar acestea din urmă s-au opus în mod deschis regimului sovietic Ei au contat pe sprijinul armatelor lui Kolchak, care operau activ pe flancul stâng, în cazacii Astrahan-Ural, care au capturat marea așezare de lucru Tanyushkino de la periferia Volgăi și au făcut-o o bază pentru un nou atac pe Astrahan dinspre est Comandamentul Gărzii Albe intenționa să captureze rapid orașul printr-o lovitură combinată de trupe și trupe de rebeli Organizatorii rebeliunii au fost agenți ai informațiilor britanice și generalul Denikin Garda Albă Kalmykov, bazându-se pe pescarii din Astrahan, pe cler și pe marii gospodari, a lansat o muncă subversivă Socialiști-revoluționarii și menșevicii au ținut întâlniri speciale subterane la întreprinderile orașului Conspiratorii, a subliniat SM Kirov, „inspirați de aurul imperialiștilor britanici sperau să închidă Volga sovietică prin acapararea Astrahanului” și, prin aceasta, să ajute la unirea fronturilor principale ale contrarevoluției Au purtat o agitație provocatoare, răspândind zvonuri că comuniștii vor preda orașul inamicului, au cerut libertatea comerțului, se presupune că pentru a atenua criza cerealelor și au insistat asupra creșterii imediate a rațiilor Comitetul Militar Revoluționar Provizoriu, având câteva informații despre revolta viitoare, a luat măsuri pentru a o preveni Pe martie, Consiliul Militar Revoluționar a declarat orașul sub legea marțială Puterea a trecut la nou-creatul Consiliu de Apărare Toți comuniștii erau înarmați și au condus lupta împotriva rebelilor Marinarii flotilei, studenții cursurilor de personal de comandă, părțile cele mai de încredere ale garnizoanei au fost puși în alertă; Acoliții troțhiști din armată au fost înlocuiți cu comuniști dovediți; două regimente promovate de rebeli sunt dezarmate; s-a pregătit artileria, au fost înarmate detașamentele de lucru; cele mai importante puncte ale orasului sunt fortificate urgent Comisia Provincială Extraordinară și Departamentul Special al Frontului au fost comasate Experimentatul bolșevic Atarbekov a fost plasat în fruntea Comisiei Extraordinare provinciale și a Departamentului Special al Frontului La martie , rebelii pornesc Au pus mâna pe depozitul batalionului de sapatori și au demontat armele Spectacolul a fost condus de un ofițer de navă al Gărzii Albe trimis de la Baku de informațiile britanice Inamicul a reușit să captureze mai multe fabrici și cartiere După ce au plasat mitraliere în podurile caselor și în clopotnițele bisericilor, conspiratorii au început să bombardeze instituțiile și unitățile militare sovietice Exista o amenințare serioasă de capturare a orașului Consiliul de Apărare a declarat stare de asediu Măsurile luate de autoritățile sovietice i-au obligat pe rebeli să treacă în defensivă Din ordinul lui S M Kirov, distrugătoarele „Moskvityanin” și „Finn” au deschis focul asupra punctelor de mitralieră inamice situate • S M Kirov, Articole, discursuri, documente, vol I p soție în oraș și a distrus cartierul general al conspiratorilor Cu o lovitură decisivă, detașamente de muncitori prieteni, marinari și soldați ai Armatei Roșii i-au împins pe rebeli la periferia orașului, i-au presat de râu Prințesă, unii dintre ei au fost distruși, iar alții au fost luați prizonieri La martie, Consiliul Militar Revoluționar a publicat un ordin privind rezultatele lichidării rebeliunii „Armata Roșie, Marina Roșie și muncitorii revoluționari din Astrakhan - se spunea ordinul, - bandele contrarevoluţionare au fost sfărâmate în praf cu o lovitură unită O încercare a kulakilor de a acţiona în mai multe locuri din teritoriul Astrahan a fost eliminată fără prea mult efort Măsurile luate pentru a zdrobi contrarevoluția și pentru a organiza masele pentru apărarea orașului au dat rapid rezultate, iar la aprilie , Comitetul Militar Revoluționar Provizoriu a fost desființat Bolșevicii din Teritoriul Astrakhan s-au confruntat cu sarcina de a recrea cât mai curând o armată capabilă nu numai să apere orașul, ci și să învingă inamicul în toată regiunea Caspică În locul Frontului Caspic-Caucazian, desființat în martie , s-a decis crearea unei Armate a XI-a separată S M Kirov, care a condus toată activitatea militară pentru apărarea Astrahanului, a fost numit membru al Consiliului Militar Revoluționar al Armatei a XI-a În luna mai, din soldații recuperatori ai Armatei a XI-a s-a format Divizia de pușcași, formată din regimentele de pușcași Derbent și Taganrog, un batalion de puști de rezervă, o brigadă de artilerie formată din divizii ușoare și o brigadă de artilerie cu o baterie grea separată Divizia avea până la mii de soldați, de tunuri, de cai și de vagoane A avut loc o reorganizare și pregătire pentru operațiunile de luptă a flotilei Astrakhan-Caspice La februarie , personalul flotilei era de de marinari și aproximativ de civili Compoziția navei a fost împărțită în trei detașamente: Detașamentul Fluvial de Nord, Detașamentul Fluvial de Sud și Detașamentul de Marină Detașamentul Fluvial de Nord a operat deasupra Țarițenului împreună cu unități ale Armatei a -a; Detașamentul Fluvial de Sud, împreună cu unități ale Armatei a XI-a, au apărat Volga în sectorul Tsaritsyn-Astrakhan; Detașamentul naval a efectuat operațiuni militare împotriva flotilei engleze și a Gărzii Albe din Marea Caspică Detașamentele fluviale de nord și de sud erau formate din nave ale flotei comerciale, transformate în nave de luptă Detașamentul Naval includea nave transformate din nave comerciale, precum și cele trimise din Flota Baltică G M Kirov, Articole, discursuri, documente, vol I, p s Compoziția detașamentului râului de Nord Nave: „Pripyat” ( - mm, - mm), „Kgspky * ( - mm - mm) Freedom Fighter ( - mm), Mikhail Krutov ( - mm), Commerce Advisor ( - mm), Sailor ( - mm, - mm th) Două bărci ykiy, două luptători (nave de construcție specială, înarmate cu pu-jet și tunuri de mm, viteză - noduri - L S ), etc Compoziția detașamentului fluvial de sud Nave: „Vanya Kommunist” ( - -mm, - -km), „Senek” ( - -mm), „Vacha” ( - -mm), „Volodarsky” ( - -mm) mm), „Stepan Razin” ( - mm), „Seryozha” ( - mm) Două baterii plutitoare, două bărci de mine * doi luptători etc Componența Corpului Marin Barci cu aburi: „Case” ( - mm, - mm, - th) „Bgybek” ( - mm), „Konosha” ( - mm), „Makarov” ( - mm) Distrugători: Fini ( - mm, tuburi torpilă), Moskvityanin ( -JOO-MMi tuburi torpilă), „Emir of Bukhara” ( - mm, tuburi torpilă), „Eficient” * ( - mm, tuburi torpilă), „Active” ( - mm, tuburi torpilă) , „Rapid” * Sandrovskin"' Navele inamice „Milyutin” și „Experience”, care au asigurat evacuarea sediului lui Tolstov, după o încăierare de artilerie, au fugit spre sud, profitând de întuneric Un ultimatum a fost trimis la comanda fortului prin radio: „Ne propunem să ne predăm imediat Tuturor generalilor și ofițerilor, marinarilor și soldaților le este garantată păstrarea vieții O forță de debarcare de marinari a debarcat în același timp în zorii zilei de aprilie a ocupat fortul și a capturat rămășițele armatei Urali care se refugiase aici - cazaci, ofițeri, generali Au fost capturate trofee mari, inclusiv de lire de argint, puști, mitraliere, medicamente și alte bunuri Pentru a împiedica inamicul să profite de golf, navele flotilei, după evacuarea prizonierilor și a trofeelor, au plasat un câmp minat pe abordările spre Golful Tyub-Karagan Neașteptarea loviturii, acțiunile energice și îndrăznețe ale navelor și forțelor de debarcare au lipsit inamicul de orice posibilitate de rezistență, au permis unităților noastre să ocupe Fort Alexandrovsky, să-și lichideze marea garnizoană și să asigure libertatea de navigație în partea de nord a Mării Caspice În aceleași zile, conform ordinului Consiliului Militar Revoluționar al Frontului Caucazian, comanda flotilei a fost mutată la Petrovsk, eliberată de trupele sovietice Comanda flotilei, îndeplinind sarcina, plănuia să o ia Cecenia, care în timpul războiului a fost baza înainte a flotilei inamice În acest scop s-a format un detașament format din crucișătoarele „Caspian”, „Proletar” și vaporul „Kaufman” În noaptea de aprilie, detașamentul a plecat pe mare pentru a „ocupa insula Cecenia și zona de coastă adiacentă”, dar în timpul îndeplinirii acestei sarcini, a intrat într-o furtună puternică Nava cu aburi „Kaufman” a rămas în urmă detașamentului „Pe crucișătorul Caspic, foile carcasei exterioare a carenei din partea de prova s-au despărțit brusc, pereții etanși au început treptat să se predea și după oră și de minute crucișătorul, aruncându-se cu prova, se întinse pe babord și se rostogoli Croașătorul „Proletar” nu l-a putut ajuta din cauza valului puternic După ce a luat oameni care au supraviețuit după moartea Caspicului, crucișătorul s-a întors la raul Astrakhan Pe aprilie, sarcina atribuită detașamentului a fost finalizată de vaporul Kaufman, care a debarcat o forță de asalt care a ocupat insula Flotila a asigurat și transferul eșaloanelor Armatei a XI-a de la Astrakhan la Petrovsk Caspia de Nord a fost curățată de inamic Odată cu ocuparea lui Petrovsk, Fort Aleksandrovsky și pr Trupele cecene ale Frontului Caucazian și Flotilei Volga-Caspice au început pregătirile pentru eliberarea Transcaucaziei și, în primul rând, a celui mai important centru economic și politic - orașul Baku * » * Înfrângerea inamicului în Caucazul de Nord, în Transcaspia și în partea de nord a Mării Caspice a creat un mediu politic și militar-strategic favorabil pentru acordarea de asistență popoarelor din Transcaucazia Punctul de sprijin transcaucazian a jucat un rol strategic important în consolidarea victoriilor revoluției socialiste „Importanța Caucazului pentru revoluție”, a subliniat tovarășul Stalin, „este determinată nu numai de faptul că este o sursă de materii prime, combustibil și alimente, ci și de poziția sa între Europa și Asia, în special, intre Rusia si Tur* • TsGAVMF f d l T a i la fel, d, , l „Ibid , d , l „Ibid l l „Ibid , d l îngheț, precum și prezența celor mai importante drumuri economice și strategice (Batum-Baku, Batum-Tavriz, Batum-Tavriz-Erzerum) Toate acestea sunt luate în considerare de Antanta, care, deținând acum Constantinopolul, această cheie a Mării Negre, ar dori să mențină un drum direct spre Est prin Transcaucazia Cine se va stabili în cele din urmă în Caucaz, cine va folosi petrolul și cele mai importante drumuri care duc în adâncurile Asiei, revoluție sau Antanta - aceasta este întreaga întrebare Victoriile Armatei Roșii și apropierea acesteia de granițele Transcaucaziei au contribuit la creșterea mișcării revoluționare din regiune Situația politică a devenit extrem de agravată, mai ales la Baku, al cărui proletariat, raliindu-se în jurul bolșevicilor, se pregătea de lupte decisive pentru stabilirea puterii sovietice Contrarevoluționarii transcaucazieni, nevăzând niciun sprijin din partea maselor populare, și-au pus toate speranțele în intervenția Antantei și au făcut apel la aceasta pentru asistență militară imediată Imperialiștii anglo-americani pregăteau febril capul de pod transcaucazian pentru lupta împotriva regimului sovietic, mizând pe crearea unui „cordon sanitar” aici Inamic ardent al guvernului sovietic, inspirator și organizator al intervenției, Churchill pregătea o nouă campanie împotriva Republicii Sovietice, urmărind să ajute Polonia, care declanșase o ofensivă în Occident, pentru a uni forțele neterminate ale Rusiei elogards şi forţele „guvernelor” burgheze transcaucaziene pentru o lovitură largă dinspre sud Guvernul sovietic, după trei ani de război victorios care a costat sacrificii incredibile, nu a putut permite imperialiștilor Antantei să se stabilească în Transcaucazia Lenin și Stalin au prevăzut posibilitatea unor noi provocări din partea britanicilor în sud-estul țării Numai ajutorul imediat al Republicii Sovietice popoarelor din Transcaucazia, care se ridicaseră să lupte împotriva jugului străin, putea zădărnici planurile imperialiștilor Antantei La martie , Lenin i-a telegrafat tovarășului Consiliul Militar Revoluționar al Frontului Caucazian Ordzhonikidze: „Este extrem, extrem de necesar să luăm Baku Concentrați-vă toate eforturile asupra acestui lucru și asigurați-vă că sunteți pur diplomatic în declarațiile dvs și asigurați-vă la maximum că este pregătit un guvern local sovietic ferm Același lucru este valabil și pentru Georgia, deși vă sfătuiesc să o tratați și mai atent Orașul Baku, cu rezerve colosale de petrol, a fost cel mai important centru militar-strategic și revoluționar, a cărui influență s-a simțit în toate țările Orientului Mijlociu Capturarea Bakului a predeterminat rezultatul luptei dintre imperialiștii Antantei și Republica Sovietică în favoarea acesteia din urmă Pe baza instrucțiunilor lui Lenin și Stalin, concentrarea forțelor Armatei Roșii a început la granițele Azerbaidjanului musavatist; s-a stabilit o legătură constantă cu bolșevicii transcaucaziani, care era necesară pentru organizarea unității de acțiune De menționat că rămășițele Armatei și Marinei Voluntarilor s-au ascuns de persecuția Armatei Roșii pe teritoriul azer și georgian, iar guvernele burgheze transcaucaziene au continuat să le asiste Guvernele burgheze din Georgia și Azerbaidjan s-au adresat chiar guvernului sovietic cu o notă privind concentrarea trupelor sovietice la granițele Transcaucaziei ' I V Stalin, Opere t p S ' V I L s și și și Op ed al -lea v p Într-o telegramă de răspuns, guvernul sovietic a declarat că guvernele transcaucaziene puteau în orice moment să fie folosite de intervenționiștii străini pentru a lupta împotriva guvernului sovietic, așa cum a fost cazul pe tot parcursul războiului civil și, prin urmare, guvernul sovietic a fost nevoit să ia măsuri preventive Transcaucazia a servit pe tot parcursul războiului drept refugiu și bază pentru Armata de Voluntari, acum rămășițele acesteia s-au refugiat acolo Această declarație a guvernului sovietic a dat naștere unei crize a guvernului musavatist În același timp, Comitetul Central al Partidului Comunist Azerbaidjan, bazându-se pe voința proletariatului revoluționar de la Baku și a țărănimii întregului Azerbaidjan, a decis să prezinte guvernului un ultimatum pentru demisia puterii, iar în caz de eșec pentru a îndeplini această cerere, ridicați o revoltă armată Pe aprilie, pe baza acestei decizii, organizația de partid din regiunea Baku a fost declarată conform legii marțiale Toți membrii partidului, se arată în decizie, „indiferent de statutul lor (de partid, public, serviciu, familie, personal) sunt declarați mobilizați și execută fără îndoială toate instrucțiunile și ordinele Cartierului General de Luptă” Toată munca zilnică a fost suspendată; membrii partidului, împărțiți în zeci, au trecut la dispoziția deplină a sediului regional de luptă, acesta din urmă fiind subordonat sediului central de luptă Au fost avute în vedere măsuri speciale pentru a proteja pescăriile de încercările de a le distruge de către musavatişti La aprilie, la apelul Comitetului Central al Partidului Comunist Azerbaidjan, a început o revoltă armată a muncitorilor din Baku Comitetul Revoluționar s-a adresat guvernului sovietic cu o propunere de acțiune comună: „Incapabil să rețină atacul bandelor unite de contrarevoluție externă și internă prin propriile forțe, Comitetul Revoluționar Provizoriu al Azerbaidjanului propune ca Guvernul Rusiei Republica Sovietică intră într-o alianță frățească pentru o luptă comună împotriva imperialismului mondial și cere să ofere imediat ajutor real prin trimiterea de detașamente ale Armatei Roșii”* Lenin și Stalin au instruit Frontul caucazian să ofere asistență imediată revoluționarului Azerbaidjan Trupele Frontului Caucazian, conduse de Ordzhonikidze și Kirov, erau până atunci concentrate la granițele republicilor burgheze azer și georgian Părți ale armatei a XI-a, curățând teritoriul Daghestanului de la Denikin, au fost trase în regiunea Petrovsk Aici au ajuns și patru divizii de pușcă ale Armatei a -a și nave ale flotilei Volga-Caspică Potrivit datelor de informații ale Armatei a XI-a, inamicul avea o armată de de oameni, ale cărei forțe erau împrăștiate în Azerbaidjan Avea două trenuri blindate, opt mașini blindate, cinci avioane, o flotilă militară și hidroavioane Musavatiștii au echipat două poziții fortificate cu mai multe rânduri de sârmă ghimpată: unul în regiunea Yalama-Khudat, celălalt pe abordările spre Baku Au fost exploatate poduri de cale ferată și tronsoane separate de drum Moussa, guvernul Watist ar putea obține sprijinul britanicilor Cu toate acestea, acțiunile decisive ale proletariatului de la Baku și ale Armatei Roșii au împiedicat această posibilitate Desfășurarea unităților Armatei a XI-a în regiunea de graniță a fost după cum urmează: în satele de-a lungul râului Samur erau șapte regimente de cavalerie și infanterie în orașul Biliji era cartierul general al diviziei și al unui batalion Culegere de lucrări nr a Institutului de Istorie a Partidului Shaumyan, , p „TsGAVMF f x , fol douăzeci sapatori, în Derbent existau până la cinci regimente de infanterie și cavalerie În aprilie, au mai sosit patru regimente de cavalerie Kuban Pe calea ferată podul Derbent-Samur circulau trenuri blindate Tov La aprilie , Ordzhonikidze a dat ordinul comandantului Armatei a XI-a la aprilie „să treacă granița Republicii Azerbaidjan și să ia în stăpânire teritoriul provinciei Baku cu o ofensivă rapidă” Întreaga operațiune trebuia să fie finalizată în cinci zile Pe baza ordinului frontului, comanda Armatei a XI-a a elaborat un plan de acțiune, conform căruia un grup de trenuri blindate, acționând înaintea armatei care avansa, urma să pătrundă spre Baku cu o lovitură bruscă, să pună mâna pe calea ferată stație și mergi în port pentru a lupta cu artileria navală Unitățile de infanterie care înaintau de-a lungul căii ferate au fost însărcinate cu izolarea regiunii Baku de fuzibil și capturarea orașului Unitățile de cavalerie trebuiau să dea o lovitură de sprijin Li s-a oferit o ofensivă rapidă asupra Shemakha, Kurdamir, pentru a tăia calea ferată, pentru a preveni retragerea inamicului din regiunea Baku și apropierea întăririlor de la Yelizavetpol Până când trupele s-au apropiat de Peninsula Apsheron, flotila Volga-Caspică urma să efectueze o „aterizare demonstrativă a unui mic detașament” în zona Dlyat, să perturbe comunicațiile maritime ale inamicului, să ia în posesia flotei de încărcare a petrolului și să prevină deteriorarea câmpurile petroliere Implementarea cu succes a planului urma să ducă la încercuirea și distrugerea inamicului, ceea ce a necesitat un mare efort, energie și pregătire din partea personalului Armatei a XI-a și a flotilei Trupele au trebuit să facă un marș de de kilometri în cinci zile și să captureze Baku cu o lovitură rapidă Comandantul Frontului Turkestan AL V Frunze, în ciuda condițiilor dificile ale luptei din Asia Centrală, a asistat în lupta pentru Baku La aprilie , M V Frunze l-a întrebat pe Astrahan: „Ce măsuri luați pentru a sprijini muncitorii care s-au revoltat la Baku Mont poate trimite crucișătorul „Australia” la Baku cu o grupă de debarcare de până la oi, luată de la marinarii portului Krasnovodsk” * * La succesul operațiunii de la Baku au contribuit și activitățile desfășurate de Frontul Turkestan de la Krasnovodsk Din ordinul lui Frunze, crucișătorul „Australia” a venit la Baku și a luat parte la capturarea lui Anzali Ordinul comandamentului frontului pentru trupele armatei a XI-a aflate în ofensivă scria: „Prin unirea comandamentului trenului blindat mp, la aprilie, treceți în ofensivă și pătrundeți în regiunea Baku cu cele mai decisive și raid îndrăzneț în cel mai scurt timp posibil, paralizând astfel încercările guvernului azer de a rezista, de a distruge rezervele de petrol și meșteșugurile; este necesar să se îndepărteze de la burghezia aliată a lumii întregi ultima ei cetate” Un detașament de patru trenuri blindate - „Sh International”, „Red Astrakhan”, „Timofey Ulyantsev”, „Red Dagestan” (ultimele două aveau tunuri cu rază lungă) - pe aprilie, în plină pregătire pentru luptă, a stat la Samur joncţiune La ora min Pe aprilie, un detașament de trenuri blindate cu două companii de puști sub comanda TT Efremov și Mikoyan au lansat o ofensivă 'CAOR Az SSR f canp MAE A l „TsGAVMF f d p * TsGAKA f a ll - Tizanii au creat o amenințare atât de gravă în spatele lui Wrangel încât, pentru a-i lupta, comandamentul alb a fost forțat să creeze o armată specială din spate condusă de generalul Nosovich Se apropia momentul lichidării „abcesului Crimeei” Republica Sovietică strângea forțe la sud pentru a pune capăt lui Wrangel În septembrie-octombrie, armata sa, ca un animal vânat, s-a repezit de la Kakhovka la Volnovakha în Mariupol, încercând să pătrundă în Donbass În Mariupol și Taganrog, navele flotilei militare Azov au fost reparate și înarmate într-un ritm accelerat; acum avea nouă canoniere cu de tunuri grele, patru baterii plutitoare care păzeau câmpurile de mine și nave de patrulare Armamentul navelor nu fusese încă finalizat când flotila a trebuit să se angajeze în luptă Pe septembrie, flotila lui Wrangel a apărut lângă Berdyansk, sprijinind flancul unităților Gărzii Albe de pe mare Flotila sovietică Azov a ieșit în întâmpinarea inamicului Lângă Obitochnaya Spit a avut loc o bătălie în care marinarii sovietici, dând dovadă de mare curaj, determinare și înaltă pricepere militară, au învins forțele inamice superioare numeric Un detașament de nave de flotilă format din canonierele Banner of Socialism, Budyonny, Krasnaya Zvezda, Svoboda și trei nave de patrulare s-a apropiat de Berdyansk în seara zilei de septembrie și a găsit fum de la navele Wrangel la orizont Comandamentul detașamentului, presupunând în mod corect că navele Wrangel vor petrece noaptea la ancora în spatele lui Obitochnaya Spit, a decis să le atace brusc în zori Acest plan a fost executat cu brio Detașamentul a rotunjit scuipa și pe la ora pe septembrie a deschis focul asupra navelor inamice de la o distanță de de cabine Așa a început această bătălie memorabilă, care a durat intermitent timp de șase ore și jumătate Navele sovietice combinau cu pricepere manevra cu focul Până la sfârșitul bătăliei, tunerii flotilei au scufundat canoniera „Salgnr” albă cu o lovitură reușită și au provocat pagube canonierei „Ural” La ora minute ambele detașamente s-au apropiat de Capul Kazantip de pe coasta de nord a Crimeei, iar aici navele Wrangel, profitând de superioritatea cursului, au dispărut, admițându-și astfel înfrângerea Ulterior s-a dovedit că pe minele noastre din strâmtoarea Kerci a fost aruncat în aer distrugătorul albilor „Neliniștit”, grăbindu-se să-și ajute detașamentul Victoria de la Obitochnaya Spit a încetinit înaintarea forțelor terestre ale lui Wrangel în regiunea Berdyansk Furios de eșecul forțelor sale navale în Marea Azov Wrangel a intensificat presiunea asupra Donbass, unde a spart frontul diviziei a -a sovietice, care apăra regiunea Volnovakha Mariupol era atacat Comandamentul Frontului de Sud-Vest nu avea rezerve terestre în acest sector, iar Divizia Expediționară Navală a fost trimisă pentru a elimina descoperirea Lucrătorii politici și organizațiile de partid au luat toate măsurile pentru a întări disciplina și starea politică și morală a diviziunii, care a ocupat frontul în regiunea Berdiansk Până în acest moment, prin decizia Direcției Politice a Armatei Roșii, departamentul politic al forțelor navale din Marea Neagră și Azov a fost reorganizat într-un departament politic, ceea ce a întărit semnificativ aparatul politic, care și-a îndreptat principala atenție spre mobilizarea personalul diviziei, adunat din diverse flote fluviale și lacustre, nefamiliarizat cu situația specifică a frontului de sud și adesea cu formația de infanterie Comuniștii le-au explicat marinarilor cum să opereze la sol în stepă, cum să respingă mașinile blindate și cavaleria inamicului etc La septembrie , acordul lui Wrangel cu guvernul francez a fost publicat în ziare, cărora Wrangel le-a dat obligația oportunitatea de a plăti toate datoriile țariste cu cereale, petrol, cărbuni rusești, de a transfera căile ferate rusești către capitaliștii francezi etc Comuniștii le-au explicat soldaților ce înseamnă această vânzare deschisă a țării către agenții de bursă francezi, iar acest lucru a crescut ura maselor fata de inamic La mitinguri și întâlniri în părți ale diviziei și pe navele flotilei, au fost adoptate rezoluții privind disponibilitatea personalului de a lupta cu inamicul până la victoria completă Iată una dintre numeroasele rezoluții adoptate de întâlnirea echipajului bateriei plutitoare nr : „Noi, marinarii Flotei Azov, știm cât de mult speră în noi proletariatul Rusiei Sovietice Să ne întărim rândurile, să nu ne temem nici de greutăți, nici de eșecuri, temperați în furtuna de trei ani a revoluției, să mergem înainte pentru a apăra Rusia sovietică de ghearele de pradă ale tâlharilor imperialiști Marinarii militari au luptat cu încăpățânare pe frontul terestră, dând dovadă de eroism de masă în luptele cu forțele inamice superioare Pentru a consolida sectorul frontului, Flotila Azov, din ordinul comandamentului, a transferat Divizia Don, formată din de baionete și sabii cu tunuri, pe mare de la Yeysk la Mariupol Această întărire a consolidat temporar sectorul Dar armata lui Wrangel a reluat atacurile violente asupra Donbassului și la septembrie a capturat Volnovakha Părți ale Diviziei Expediționare Navale și a -a Don în lupte încăpățânate cu cavaleria și infanteriei din Wrangel, sprijinite de mașini blindate și avioane, au suferit pierderi semnificative și au părăsit Mariupol pe septembrie Flotila Azov s-a retras la Taganrog Comandamentul Wrangel, în efortul de a distruge flotila sovietică Azov și de a pătrunde în Taganrog și Rostov, a aruncat toate navele pe care le-a permis pescajul către Mariupol, ducând numărul flotilei lor la fanioane Cu toate acestea, în ciuda superiorității în forțe, Gărzile Albe nu au putut reuși și, după ce au pierdut trei dragămine și două transporturi în câmpurile noastre minate, flotila Albă a plecat spre Kerci La septembrie, prin decizia Comitetului Central al Partidului și a guvernului sovietic, s-a format Frontul de Sud, în fruntea căruia, la propunerea tovarășului Stalin, a fost plasat fiul credincios al Partidului Bolșevic, talentatul comandant M V Frunze După ce a preluat comanda frontului, M V Frunze s-a adresat trupelor cu un ordin în care a afirmat ferm că „Wrangel trebuie învins, iar acest lucru va fi făcut de armatele Frontului de Sud” * La instrucțiunile și cu participarea strânsă a lui M V Frunze, departamentul politic al Frontului de Sud a publicat tezele „Campania Victoriei”, predate tuturor comuniștilor frontului; tezele stabileau sarcinile de agitaţie şi muncă de propagandă în unităţi pentru organizarea victoriei asupra lui Wrangel În același timp, semnificația politică, militară și economică a eliberării Crimeei a fost caracterizată în următorii termeni: „În locul Frontului de Sud, puterea sovietică va primi Granița de Sud (țărmurile Mării Negre și Azov), Comerțul maritim cu țările străine se va intensifica peste graniță, care este încă împiedicat de flota Wrangel, care jefuiește Marea Neagră Victorie asupra lui Wrangel - sfârșitul războiului civil, trecerea de la frontul militar la frontul de muncă " Elev fidel și aliat al lui I V Stalin, M V Frunze, încă din primele zile de comanda Frontului de Sud, a preluat energic dezvoltarea M V Frunze Lucrări alese, Voennzdat, , p „M V Frunze pe fronturile războiului civil, p planul de a-l învinge pe Wrangel, pe baza instrucțiunilor lui Stalin făcute în vara anului Conform planului lui M V Frunze, principalele forțe ale Armatei Roșii urmau să fie concentrate în direcția principală Kahov și să livreze lovituri concentrice împotriva principalei grupări inamice situate în Tavrin de Nord, depărtându-l de Crimeea Rolul decisiv în această operațiune a fost atribuit Armatei Cavalerie, transferată de pe frontul polonez M V Frunze a aderat în mod constant la principiile artei militare, create de I V Stalin, și a organizat cu pricepere interacțiunea tuturor rolurilor trupelor pentru a obține victoria asupra inamicului MV Frunze a luat și măsurile necesare pentru a îmbunătăți organizarea forțelor navale sovietice din Marea Neagră și Azov și pentru a le ridica puterea de luptă La sugestia sa, a fost creată o zonă fortificată de coastă unită în regiunea de nord-vest a Mării Negre, subordonată RVS al Frontului de Sud, detașamentul existent a fost consolidat prin punerea în funcțiune a noilor nave, în special Elpidifors și AG- submarin, a cărui apariție în Golful Karkinit a provocat îngrijorare serioasă în rândul comandamentului naval Wrangel și britanic Măsurile de întărire a apărării navale din regiunea Odessa-Ochakov și ofensiva trupelor Gărzii Albe pe capul de pod Kahovka, zădărnicite de Armata Roșie, au îngropat în cele din urmă speranțele lui Wrangel pentru o legătură cu pan-Polonia La octombrie, la Riga au fost semnate un acord de armistițiu și condiții preliminare de pace între republicile sovietice rusă și ucraineană, pe de o parte, și Polonia, pe de altă parte Conform tratatului, ostilitățile de pe frontul sovieto-polonez urmau să fie oprite începând cu octombrie Comandamentului sovietic i s-a oferit ocazia de a concentra forțele pe Frontul de Sud pentru a zdrobi ultimul bastion al contrarevoluției ruse După ce s-a angajat în punerea în aplicare a planului operațional pentru înfrângerea lui Wrangel, M V Frunze, la fel ca tovarășul Stalin, a stabilit sarcina de a debarca trupele în Gsnichesk înainte de comanda Flotilei Azov și a căutat cu insistență implementarea acesteia Pe octombrie, armatele Frontului de Sud au lansat o ofensivă generală, iar pe noiembrie, M V Frunze a cerut ca comandamentul Flotilei Azov să înainteze spre Genn-chesk și să pună câmpuri de mine în zona Arabat Spit în pentru a împiedica navele inamice să ajungă pe flancul trupelor noastre Pe noiembrie, flotila Azov, formată din tunătoare, a părăsit Taganrog pentru această operațiune, dar, în ciuda tuturor eforturilor moeyakov-ului militar, nu au putut sparge gheața care lega carenul și a fost nevoită să se întoarcă la bază LA V Frunze, într-un ordin către trupele Frontului de Sud din noiembrie, a rezumat rezultatele bătăliei din Tavria de Nord: „Prima etapă în lichidarea lui Wrangel s-a încheiat Inamicul a suferit pierderi uriașe, am capturat până la de mii de prizonieri, peste de tunuri, o mulțime de mitraliere, până la de locomotive și de vagoane și aproape toate cărucioarele și rezerve uriașe de provizii cu zeci de mii de obuze și milioane de cartușe Doar părți separate ale armatelor inamice au pătruns în Crimeea „ Pe istmurile din Crimeea au avut loc bătălii sângeroase unități ale eroicei Armate Roșii au luat cu asalt fortificațiile Perekop și Chongar În apogeul ofensivei Armatei Roșii asupra Crimeei, grupul de luptă al marinarilor militari „acționând la ordinele personale ale lui M V Frunze, a părăsit Novorossiysk pe bărci pentru a doua oară în timpul campaniei, M V Frunze, Opere alese, cf Pe noiembrie, ea a aterizat în Sudak și, împreună cu partizanii, până la apropierea unităților Armatei Roșii, a dat lovituri în spatele lui Wrangel Pe noiembrie, M V-Frunze scria într-un ordin operațional: „Cu o serie de eforturi supraomenești, eroica noastră infanterie a armatelor G-a și a -a a capturat pozițiile fortificate ale inamicului și, după ce a învins trupele care apără ei, au spart împreună cu cavaleria în Crimeea” La noiembrie, M V Frunze i-a telegrafiat lui V I Lenin: „Astăzi au intrat unitățile noastre în Sevastopol” = Steagul roșu al sovieticilor a zburat peste înălțimile Crimeei Lăsând armata învinsă în mila destinului, Wrangel, cu ajutorul flotei intervenţioniste, a fugit, ducând la Constantinopol de nave militare şi comerciale aparţinând Republicii Sovietice Ultima fortăreață a contrarevoluției ruse a căzut sub loviturile eroicei Armate Roșii Frontul de sud a fost lichidat În același timp, marinarii militari sovietici au oferit un ajutor semnificativ Armatei Roșii, care, cu prețul unei lupte încăpățânate împotriva forțelor navale numeric superioare ale lui Wrangel, a adus mai aproape ziua înfrângerii sale finale Sub conducerea lui I V Stalin și a elevului și colegul său M V Frunze, marinarii sovietici au asigurat ferm flancurile Arminului Roșu în regiunea de nord-vest a Mării Negre și a Mării Azov și au paralizat toate încercările armatei Wrangel de a rupe prin Ochakov-Kherson cu ajutorul flotei pentru a se conecta cu Pan Polonia, iar în partea de est a teatrului - la Don și Kuban După eliberarea Sevastopolului, marinarii sub conducerea lui M V Frunze au început imediat să restaureze fortificațiile de coastă și bazele flotei în Crimeea Forțele navale ale Mării Negre și Azov au servit drept nucleu pentru reconstrucția Flotei sovietice de la Marea Neagră, care, în timpul obiectivelor planurilor de cinci ani staliniste, a devenit o forță formidabilă care a jucat un rol important în înfrângerea naziștilor agresorilor și complicii acestora în teatrul Mării Negre în timpul Marelui Război Patriotic Astăzi imperialiștii americani-britanici, uitând lecțiile istoriei, pregătesc o nouă campanie militară împotriva Uniunii Sovietice „Dar dacă vor reuși – ceea ce este puțin probabil, pentru că milioane de „oameni obișnuiți” stau de pază asupra cauzei păcii – atunci se poate spune cu certitudine că vor fi bătuți în același mod în care au fost bătuți în trecut " Marinarii militari sovietici, continuând tradițiile eroice care se dezvoltaseră în lupta împotriva imperialiștilor, în timpul intervenției din - și Marele Război Patriotic, va putea continua să continue mână în mână cu Armata Sovietică sub conducerea Generalisimului Uniunii Sovietice I V Stalin pentru a obține triumful victoriei marii noastre Patrie * * ★ ** B L DENISOV MINA INSTARAT PE MAREA AZOV IN Conform planului strategic elaborat de tovarășul Stalin, și sub conducerea sa directă, armata Gărzii Albe a lui Denikin a fost învinsă în în timpul celei de-a doua campanii a Antantei Cu toate acestea, în ciuda acestei înfrângeri, în primăvara anului , Antanta a organizat o a treia campanie împotriva Rusiei sovietice ' „PRAK f :oi d G l ' M V Frou ii es Iebrpipie voință, p s I V Stalin, Interviu cu un corespondent Pravda referitor la domnul Churchill martie, WG, Gosііоlitpedat, і'L , p De data aceasta, intervenționiștii au decis să folosească Polonia papală și generalul Wrangel împotriva țării sovietice, care au adunat rămășițele armatei lui Denikin în Crimeea și au amenințat de acolo Donbasul și Ucraina Pentru operațiunile militare de pe Marea Azov, albii au creat o flotilă formată din șase tunuri (aburi înarmate), cinci distrugătoare, nave de patrulare și dragămine În plus, pentru apărarea portului Kerci, cuirasatul Rostislav a fost ancorat în strâmtoarea Kerci ca o baterie plutitoare Flotila Albă se baza pe Kerci În iarna anului / , Armata Roșie a ocupat întreaga coastă a Mării Azov de la Gheșichesk până la gura Donului și întreaga coastă de sud de la gura Donului până la Strâmtoarea Kerci G ianuarie a fost ocupat de Mariupol, ianuarie - Rostov Mariupol a fost ales ca bază a flotilei sovietice Azov organizatoare, Taganrog și Rostov au fost bazele din spate Principala sarcină a flotilei sovietice Azov și a apărării de coastă care a fost creată a fost să protejeze Donbass și Kuban În aprilie , Gărzile Albe au debarcat trupe și au ocupat Geni-chssk Flotila sovietică Azov la acea vreme era doar creată și, prin urmare, nu putea încă împiedica acțiunile inamicului dinspre mare Formarea flotilei a fost efectuată în trei puncte: în Mariupol, Rostov și Temryuk A fost necesară crearea unei flotile în condiții dificile, deoarece nu exista nici artilerie, nici alte arme, nici echipament naval la fața locului Armamentul provenea de la Flota Baltică și o serie de flotile, care până la acest moment terminaseră ostilitățile În scurt timp au fost echipate și înarmate canoniere (de la vapori), nave de patrulare (din remorchere), luptători (ambarcațiuni cu motor) livrate pe calea ferată, baterii plutitoare (de la scows) Bateriile G „de coastă au fost instalate în Mariupol, Yeysk, pe Belosaraiskaya, Kriva și Dolgaya Spit În legătură cu activitatea Gărzilor Albe din primăvara anului , Flotila Azov a fost însărcinată cu protejarea Golfului Taganrog, pentru care s-a decis, pe lângă bateriile de coastă instalate, amenajarea unui câmp minat de la Spitul Belosaraiskaya către Scuipatul Lung Minele cuie iarna erau solicitate de la centru Au fost puse în funcțiune echipamentele pentru punerea minelor de luptători (bărci de patrulare), nave de patrulare, șlepuri și vaporul Apollo Minele marine erau disponibile doar în portul Kronstadt Minele fluviale de tipul „Rybka” și „C” au fost depozitate în depozitele din Nijni Novgorod (acum Gorki) Din aceste depozite a început furnizarea de mine către flotila Azov În primăvară, a fost primit primul lot de de mine de tip Rybka Bunurile de luptă trimise pentru Flotila Azov au fost trimise la Mariupol și Rostov Până la începutul verii anului , flotila Azov era formată din trei detașamente: Mariupol, formată din unități Rostov - unități și Temryuk - unități Aceste detașamente includeau canoniere, nave auxiliare, bărci; în plus, existau șlepuri neautopropulsate Cel mai puternic detașament a fost Mariupol, care era alcătuit din șase canoniere; i s-a încredinţat sarcina de a apăra golful Taganrog Pozarea minelor a fost efectuată de Flotila Azov în perioada iunie - octombrie Minele au fost așezate în patru zone: Belosaraiskaya - Long Spit; Yeysk - scuipat curbat; satul Akhtar; în drum spre strâmtoarea Kerci Pentru comandamentul sovietic, era clar că Wrangel va încerca să ridice o revoltă a cazacilor pe Don, pentru care nm ar putea * să se facă - o încercare de debarcare a trupelor pe zona dintre Mariupol și Taganrog Pentru a contracara acest lucru, era important să împiedicăm inamicul să intre în Golful Taganrog În acest scop, din a doua jumătate a lunii iunie , câmpurile de mine au început să fie așezate de-a lungul liniei Belosaraiskpya-Dolgaya Spit Acesta a fost începutul așezării mele în Marea Azov de către flotila Azov (Fig ) Amenajarea unui câmp minat pe iunie De la canoniera „Stalin” primul câmp minat (nr ) a fost plasat între BelosaranskoGі în Dolgaya Spit Au fost instalate de mine de tip Rybka cu o adâncime de , m și un interval de mine de , m Așezarea a fost efectuată în timpul zilei la un curs de noduri a navei Orez Așezarea câmpurilor de mine de către Flotila Azov în Amenajarea unui câmp minat pe iunie De la aceeași canonieră „Stalin” a fost instalată o barieră (nr ) timp de de minute de tip „Rybka” cu o adâncime de , m și un interval de , m între spiturile Belo-Sarayskaya și Dolgaya Amenajarea unui câmp minat pe iunie Din aceeași canonieră „Stalin” a fost instalată o barieră (A? ) de de mine de tip „Rybka” cu o adâncime de , m și un interval de , m Această barieră a fost plasată la nord-est de bariere stabilite anterior (A? și Nr ) pentru apărarea abordărilor către Mariupol În timpul acestei setari, o mină de tip P a explodat în spatele canonierei când a lovit apa Explozia a ucis doi mineri și l-a rănit pe minerul amiral al flotilei, care conducea producția Astfel, în iunie , au fost realizate trei producții de la canoniera „Stalin”, iar în total au fost livrate de mine de tip „Rybka” Începând cu iunie, operațiunile active ale flotilei Wrangel la sud de Berdyansk și Belosaraysk s-au intensificat, navele inamice s-au apropiat în mod repetat de vizibilitatea posturilor noastre de comunicații de coastă Între paranteze este numărul barierei din figură G iulie, navele Gărzilor Albe au început ostilitățile active în zona Belosaraiskaya Spit În noaptea de iulie, flotila inamică a intrat în Golful Taganrog și a debarcat trupele lângă Krivaya Spit Nefiind suficient sprijin din partea mării, grupul de debarcare nu a jucat aproape niciun rol Canoniera Gărzilor Albe „Grozny”, care a asigurat debarcarea, la părăsirea golfului în noaptea de iulie, a lovit o mină Canoniera a fost remorcată la Kerci pentru reparații Navele inamice s-au retras și s-au ținut de Belosaraiskaya Spit, apoi au plecat complet, părăsind forța de aterizare Unul dintre motivele care i-au forțat pe Gărzile Albe să abandoneze acțiunile ulterioare în Golful Taganrog a fost teama de a pierde nave pe câmpurile minate stabilite de Flotila Azov Amenajarea unui câmp minat pe iulie Acțiunile active ale flotilei Gărzii Albe de la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie au forțat comanda flotilei Azov să întărească câmpurile minate de-a lungul liniei Belosaraiskaya-Dolgaya Spit și astfel să asigure golful Taganrog de o descoperire inamică Pe iulie a fost amplasată o barieră (nr ) de de mine modelului cu o adâncime de , m față de barja minei Don Amenajarea unui câmp minat pe iulie Din aceeași barjă Don, a fost plasată o barieră (nr ) de de mine de tip Rybka la fuzibilul Belosaraiskaya Spit Acest baraj a fost înființat în zona de manevră pentru canonierele inamice Ele au fost adesea arătate în vizibilitatea portului paradisian Belos la sud și sud-vest de acesta, dar la mare distanță; nu au întreprins acțiuni active majore și nu au mers la est de meridianul Belosaraiskaya Spit, temându-se de câmpurile minate Amenajarea unui câmp minat pe iulie Din aceeași șlep mare „Don”, a fost amplasată o barieră (nr ) de de mine, tipică anului , cu o adâncime de , m și un interval de , m, între Belosaraiskaya și Dolgaya Spit Au ieșit la suprafață două mine și au fost impuscati În bariera Belosaraisky, au fost lăsate trei drumuri pentru trecerea navelor lor: unul - o milă lățime de-a lungul coastei la farul Beloserai, al doilea - în mijlocul barierei și al treilea - pentru navele cu pescaj puțin adânci apă nu departe de Scuipa Lungă Amenajarea unui câmp minat pe august Din aceeași barjă Don a fost instalată o barieră (nr ) de de mine modelului din cu o adâncime de , m și un interval de , m lângă Spit Belosaraiskaya Amenajarea unui câmp minat pe august La începutul lunii august, situația generală de pe front s-a schimbat în favoarea Armatei Roșii În legătură cu aceasta, comandamentul flotilei a elaborat un plan de amenajare activă a minei în apropierea strâmtorii Kerci Pentru producția de așezare a minelor, au fost alocați luptători - „Neliniștit” „Ardent” „Brave”, „Creepy” și „Sharp” - cu de mine de tip „Rybka”, barja de mine „Don” cu de mine de același tip și pentru remorcarea acesteia nava de patrulare „Emelyan Pugachev” În noaptea de august, detașamentul din compoziția indicată a plecat la mare și a ajuns în siguranță în strâmtoarea Kerci Mai întâi, minele au fost plasate din barja Don (nr ), apoi de luptători (nr -a) În total, au fost livrate de mine cu o depresiune de , m și un interval de , m În zori, în zona Temryuk, pe spatele nugăi, detașamentul a întâlnit navele Gărzilor Albe Barja „Don” a fost abandonată după ce comandamentul a fost scos din ea de navele de patrulare Toate navele au reușit să evite urmărirea, dar barja a fost capturată de inamic Navele inamice întâlnite pe mare au fost ocupate de ambele * ciotul debarcului din satul Primorsko-Akhtarskaya și, prin urmare, nu au putut să urmărească detașamentul Din cauza pierderii minelor de barje Doi, barjele Omega și Nr au fost echipate pentru montaj ulterioare, iar minele au fost amplasate pe puntea superioară și în cale Barja „Livafos” a fost echipată ca depozit pentru mil Minele erau depozitate la depozitul de coastă din Mariupol Amenajarea unui câmp minat pe august Pentru a îngreuna inamicului să desfășoare operațiuni de luptă în zona ocupată de el Akhtari, cartierul general al flotilei a elaborat un plan de punere activă a minelor, pentru care au fost desemnați luptători - Neliniștiți, curajoși, văzători, înfiorător și înflăcărați Fiecare luptător a primit de luptători de tip Rybka La căderea nopții pe august, luptătorii au plecat pe larg Navele de patrulare au fost desemnate pentru a asigura punerea minelor În ciuda faptului că navele Gărzilor Albe s-au ținut la sud de Belosaraiskaya Spit, luptătorii au trecut neobservați și noaptea au instalat cu succes o barieră (nr ) pe două linii la sud de Capul Kamyshevsky Au fost puse de mine la adâncimi de , - , m Pe pasajul de întoarcere, în amurgul dinainte de zori, luptătorii au zărit patru nave inamice în zona de nord-vest de malul Elepina Luptătorii s-au întors în siguranță la bază Amenajarea unui câmp minat pe august Pentru a consolida bariera de la Spitul Belosaraiskaya din partea de sud, mai aproape de Spit Lung, barja nr tractată de vaporul Krasny Taganrog, a fost înființată o barieră (nr ), constând din de mine de tip Rybka Minele au fost așezate la adâncimea măsurată cu o adâncime de , m și un interval de , m Remorcherul înarmat „Kostroma” se afla în patrulare Amenajarea unui câmp minat pe august Pentru a consolida partea de sud-vest a barierei de lângă Belosaraiskaya Spit, a fost amplasată o barieră (nr ) de la barja nr , constând din de mine modelului din Minele au fost amplasate cu o adâncime de , m și un interval de , m Amenajarea unui câmp minat pe august Pe lângă barajul din august, pe august, un alt baraj (nr ) format din de mine de tip Rybka a fost plasat lângă Akhtari de către patru luptători Această barieră a fost pusă de trei bănci Așezarea unui câmp minat în perioada - august Din barja „Omega”, remorcată de vaporul „Bednota”, a fost amplasată o barieră (nr ) între Krivaya Spit și direcția către Yeysk în două linii de de mine modelului din Minele au fost amplasate cu un adâncime de , m și un interval de , m Această barieră a pus bazele pentru crearea unei poziții din spate în Golful Taganrog Minele au fost amplasate în funcție de adâncimea măsurată Când s-a instalat în spatele pupei șlepului, acesta a explodat timp de minute, probabil din cauza capacelor rupte și a dispozitivelor de siguranță defectuoase Setarea a fost efectuată pe un curs mic ( -nodal), când astfel de explozii sunt periculoase pentru navele care minează Amenajarea unui câmp minat pe august Patru luptători au livrat de rachete de tip Rybka (nr ) Khronn în drum spre strâmtoarea Kerci La sfârșitul lunii august, distrugătorul Gărzilor Albe „Restless” a lovit bariera de la ieșirea din strâmtoarea Kerci, dar din moment ce existau mine de tip „Rybka” cu o încărcătură de kg, distrugătorul aruncat în aer a reușit să evadare J Înființarea unui câmp minat pe septembrie Pentru consolidarea câmpurilor minate de-a lungul liniei Belosaranekaya-Dolgaya Spit, a fost efectuată o instalație de zi a mine de tip Rybka din barja nr , tractată de nava de patrulare Emelyan Pugachev* Bariera (nr ) a fost plasată în unghi: în direcția sud - de minute și la o rată de * - de minute La instalarea au ieșit la suprafață mine, care au fost împușcate Minele au fost așezate cu o adâncime de , m și un interval de , m Amenajarea unui câmp minat pe septembrie Până la sfârșitul lunii septembrie, situația pe frontul de uscat din regiunea Mariupol era nefavorabilă pentru Armata Roșie Pe septembrie au început luptele la apropierea de Mariupol În acest sens, comanda flotilei a dat ordin de evacuare a Mariupolului și retragere la Taganrog Pe septembrie, flotila Gărzii Albe a ajuns la Mariupol Când traulele se apropie de Mariupol, trei dragămine inamice au explodat Pe minele amplasate lângă Belosaraiskaya Spit, încă două transporturi inamice au fost ucise, iar unul dintre ele a fost încărcat cu mine Flotila Albilor a trecut la Mariupol cu pierderi relativ puține din cauza trădării unuia dintre foștii ofițeri care se aflau la sediul flotilei sovietice Azov, care le indica cărurile de intrare către Albi Odată cu plecarea flotilei Azov de la Mariupol, s-a decis amenajarea unui câmp minat în zona Yeysk-Crooked Spit La septembrie, mn din modelul (nr ) au fost livrate la sud de Beglitskaya Spit de la barja nr , tractată de nava de patrulare Yemelyan Pugachev Setarea a fost efectuată la un curs de noduri în timpul zilei Minele au fost așezate cu o adâncime de , m și un interval de , m de-a lungul adâncimii măsurate Amenajarea unui câmp minat pe octombrie Est o? Un câmp minat (nr ), format din de mine de tip Rybka, a fost plasat pe un scuipat curbat împotriva forței de debarcare inamice Aşezarea s-a făcut după-amiaza din barja nr Minele au fost amplasate cu o adâncitură de , m şi un interval de , m În timpul asezării au ieşit la suprafaţă trei mine şi au fost împuşcate Amenajarea unui câmp minat pe octombrie La vest de Krivaya Spit, un baraj (nr ), format din de mine de tip Rybka, a fost plasat împotriva aterizării Gărzilor Albe de la barja Așezarea unui câmp minat - octombrie Stratul de mine Apollo, păzit de luptătorul Pylkiy, a înființat un câmp de mine (nr ) în zona Dolgaya Kosa-Yeisk ■ mine de tip Rybka au fost livrate pe crampoane într-o singură linie Setarea a fost efectuată în timpul zilei fără interferențe din partea inamicului Minele au fost așezate cu o adâncitură de , - , m și un interval de , m O încercare a flotilei sovietice Azov de a părăsi Taganrog la începutul lunii noiembrie și de a merge la Genpchesk a eșuat din cauza gheții Înghețul a început devreme Pe noiembrie, întregul golf Taganrog a fost acoperit cu gheață, iar flotila a rămas pentru iarnă în Taganrog La mijlocul lunii noiembrie, Armata Roșie a ocupat Crimeea, iar puterea sovietică a fost restabilită în sud Rezultatele instalării minei a flotilei sovietice Azov Toate amenajările de mine ale flotilei sovietice Azov în sunt rezumate în tabelul Distribuția și numărul de mine amplasate pe regiuni sunt prezentate în tabelele și Aproape jumătate ( , %) din minele puse se află în zona Belosaraiskaya-Dolgaya Spit Prin stabilirea acestei bariere, apărarea Golfului Taganrog a fost asigurată de pătrunderea în el a navelor inamice Bariera de-a lungul liniei Curved Spit - Yeysk a fost spate și era destinat să acopere Taganrog și Rostop-on-Don, mai ales în octombrie , când Mariupol și zonele adiacente acestuia au fost ocupate de Armata Albă Barierele de la strâmtoarea Kerci și Lhtarn erau de natură activă T a b l i l t Am dat "Navă" modificare "bariere de somn District mosganomm im Număr de post" - aeimy mim Probă (CCI) WII Aprofundare Min - ■imi niger, ml boi Punțile navelor erau acoperite cu crustă de gheață În astfel de condiții, flotila a plecat să efectueze o misiune de luptă Potrivit ordinului, un grup de dragători de mine pe octombrie a tras la intrarea în râu Songhua Până la ora pe octombrie, navele grupului ular și-au luat poziția de pornire dincolo de satul Mogonho La ora minute s-au deplasat într-un ordin de marș: în fața lor se afla un grup de dragători de mine, în spatele lor erau tunurile Buryat, Krasnoe Znamya, Proletariy, monitorii Krasny Vostok „Sui-Yat-Ssn” și stratul meu „Strong” Ultimul monitor a fost Lenin Un grup de dragători de mine, în timp ce traulau, au măsurat simultan adâncimea și au acoperit șanul După ce a intrat în raidul Lahasusu, monitorul „Lenin” a debarcat trupe, care au intrat în orașul Lahasusu Al doilea grup de nave a început să se deplaseze la ora min În față era monitorul Sverdlov, urmat de pistolul Bednota și trei aburi Toate au fost remorcate de două șlepuri Linia a fost închisă de vaporul „Dauria” cu șlep Navele au trecut în siguranță de rulajul „Opt” Aici s-a decis debarcarea trupelor nu în satul Tuzaki, așa cum se presupunea la început, ci să se apropie de Fugdin La ora minute pe grinda satului Fang-zyatun, dragătorii de mine au descoperit o barieră, lângă care manevrau navele Kuomintang Observând flotila noastră, au început să se retragă în grabă La , dragătorii de mine și tunurile s-au apropiat de barieră În acest moment, crucișătorul „Kian * Khyn” a deschis focul asupra lor Dar obuzele au căzut cu un deficit mare Comandantul bărcii blindate Bars, apropiindu-se de barieră, a constatat că aceasta consta din șapte șlepuri scufundate cu ferme de fier pe punte și două nave de pasageri, care, deși aveau o rulare mare la tribord, erau încă pe linia de plutire Între barjele inundate s-au descoperit mici pasaje În legătură cu apariția întunericului, navele noastre s-au oprit din mișcare și au ancorat În dimineața zilei de octombrie, a început bătălia A mers toată ziua Chiar și în zori, bărcile blindate și dragătorii de mine efectuau recunoaștere și traulare Restul navelor se deplasau de-a lungul pasajelor degajate Soldații Kuomintang din fortificațiile din satul Jilin au supus navele noastre la foc de artilerie și mortar Călătorii de mine au fost forțați să urmeze o direcție inversă, iar inamicul a transferat focul celor două baterii ale sale cantierelor Krasnoye Znamya și Proletary La rândul lor, canonierele au deschis focul de artilerie asupra inamicului, dar nu au reușit să suprime bateriile și au fost forțați să se retragă Apoi monitoarele au intrat în luptă Batalionul de debarcare, aterizat de stratul de mine „Strong”, a început la ora o ofensivă rapidă spre Fugdin Inamicul a rezistat cu înverșunare La ora , Regimentul Infanterie și escadrila de cavalerie au aterizat pe țărm, care urma să întrerupă retragerea inamicului printr-un ocol adânc al lui Fugdin Unitățile de debarcare au înaintat cu succes de-a lungul coastei și, în ciuda rezistenței serioase a inamicului, până la ora au ocupat periferia de est a Fugdinului Aproape simultan, celelalte unități ale noastre au ocupat partea de vest a orașului Inamicul s-a retras, opunând rezistență încăpățânată și ducând bătălii aprige pentru fiecare stradă Până la ora întreg orașul era ocupat de trupele noastre Navele flotilei Amur au contribuit în toate modurile posibile la succesul trupelor de debarcare Foc de artilerie de la monitoare și canoniere au fost distruse ultimele rămășițe ale flotilei Suigari, au fost suprimate punctele de tragere ale fortificațiilor Fugda Cu un puternic baraj de artilerie, trupele inamice au fost alungate din tranșee și fortificații și puse la fugă Rămășițele trupelor inamice învinse au capitulat După încheierea bătăliei, conform ordinului comandantului, navele noastre au părăsit raidul Fugdin și s-au îndreptat spre satul Mikhailo-Semenovskoye Operațiunea Fughdan a avut loc într-o situație dificilă Temperatura aerului pe octombrie a scăzut la grade sub zero, iar vântul a ajuns la puncte Punțile navelor, tachelajul și hainele oamenilor erau înghețate Apa a scazut Unul dintre navele cu aburi, care naviga cu două șlepuri, s-a îngrămădit la mal Prin urmare, unitățile de debarcare au trebuit să fie scoase din barje și transferate pe nave de război Numai așa puteau fi livrate la destinație Dar, în ciuda tuturor dificultăților, această operațiune, datorită interacțiunii pricepute a navelor și unităților de aterizare, a fost realizată cu succes Kuomintang-ul a pierdut în această luptă până la de oameni uciși, mulți răniți și câteva mii de prizonieri S-au pierdut crucișătorul „Kkap-Hung” și restul navelor Kuomintang Flotila Amur nu a pierdut nicio navă Pierderile umane din partea noastră au fost, de asemenea, foarte nesemnificative - morți și răniți Bătăliile de lângă Lakhasusu și Fugdin au demonstrat abilitățile militare înalte atât a comandamentului, cât și a gradului și a rangului, abilitatea lui Amurtsez de a rezolva cu succes orice sarcini care le-au fost atribuite Comandanții și Marina Roșie au dat dovadă de o mare pricepere în aceste bătălii rezistență și curaj În timpul operațiunii Fugda, comandantul bărcii blindate „Bars” Aleev, sub focul puternic de artilerie și mitralieră al inamicului, se afla tot timpul pe puntea superioară lângă pistolul său El a condus foc bine îndreptat asupra fortificațiilor Kuomintangului Aleev a fost grav rănit; totodată, i-a fost avariat și tunul Bleeding Aleev nu a părăsit postul de luptă După ce a reparat pistolul, a continuat să lovească inamicul până la sfârșitul bătăliei Partidul și guvernul au apreciat foarte mult meritele militare ale lui Aleyev, acordându-i Ordinul Steagul Roșu La momentul luptei, canoniera „Proletar” a fost grav avariată: un fragment de obuz a trecut peste cablul de direcție, iar nava a pierdut controlul Apoi, comandantul subaltern Belik și timonierul Shevchuk, ignorând focul aprig de la țărm, au ieșit pe puntea deschisă și au reparat pagubele Pentru această ispravă, Belik și Shevchuk au primit și Ordinele Steagului Roșu Trecerea de întoarcere a navelor flotilei noastre s-a dovedit a fi complexă și dificilă Mersul în aval cu șlepuri într-un fairway îngust la niveluri scăzute de apă a fost extrem de dificil Flotila a început mișcarea de întoarcere la ora pe noiembrie Pe drumul de-a lungul râului Songhua, navele au eșuat de mai multe ori Apa se diminua la fiecare oră Pe bancul Nizhne-Sungariysky, monitorul Krasny Vostok a aterizat la sol, ceilalți monitoare care îl urmăreau aproape au ajuns în aceeași poziție În acest moment, un nămol puternic se deplasa de-a lungul râului, sloiurile de gheață ajungeau la - cm în grosime Luând în considerare tot ego-ul, comandantul a ordonat tuturor navelor și transporturilor să meargă imediat și fără opriri la bază A mers pe gheață Această tranziție a fost deosebit de dificilă pentru navele cu roți Mulți dintre ei și-au pierdut plăcile și cadrele roților și au trebuit să fie tractați Pe noiembrie, toate navele participante la operațiune au ajuns la corelul Osnpovsky Numai - IL' monitorul „Krasny Vostok”, care nu a putut fi flotat, a rămas la iarnă în partea superioară / Khmura, la m de coasta chineză Acest lucru a pus capăt zilelor de luptă ale Flotilei Amur Personalul său și-a îndeplinit sarcina cu onoare, dând o lovitură zdrobitoare provocatorilor războiului Muncitorii din Orientul Îndepărtat, împreună cu întreaga țară, i-au onorat pe câștigători Partidul și guvernul au apreciat foarte mult meritele militare ale marinarilor din Amur către Patria Mamă de comandanți și comandanți ai Marinei Roșii din Amur au primit ordinele militare ale Bannerului Roșu pentru curajul, curajul și eroismul demonstrat în luptele cu Kuomintang Un control de luptă a arătat că Flotila Amur este un apărător de încredere al granițelor Orientului Îndepărtat sovietic La mai , guvernul a acordat Flotilei Amur Ordinul Steagului Roșu pentru operațiuni militare excelente în înfrângerea belarușilor De atunci, flotila a devenit cunoscută drept Bannerul Roșu După înfrângerea forțelor armate ale Beloktai în capul de pod Ust-Sungari, guvernul Kuomintang a cerut un armistițiu Negocierile s-au încheiat cu semnarea unui tratat de pace Luptele au încetat * * * General-maior D I KORNIENKO, căpitan rangul N N MILGRAM FLOTA SOVIETICĂ ÎN PERIOADA RESTAURĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI ÎN ANI A PRIMULUI PLAN CINNICIAL AL LUI STALIN ( - ), După ce a respins atacul militar al puterilor imperialiste asupra țării noastre și a încheiat victorios războiul civil, poporul sovietic a început să construiască pașnic Țara a fost devastată de două războaie, jefuite de intervențiști Intervenția străină și războiul civil au adus nenumărate dezastre și pierderi tinerei Republici Sovietice Intervențiștii au terorizat și au jefuit poporul nostru, le-au jefuit averea Au cauzat mari daune marinei noastre și flotei comerciale Numai din nord, intervenționiștii anglo-americani și Gărzile Albe au luat peste două duzini de nave de război și nave comerciale Multe nave comerciale și auxiliare ale marinei au fost capturate de ei în Marea Baltică Wrangeliții, părăsind Crimeea sub presiunea trupelor sovietice, au deturnat un număr și mai mare de nave comerciale și nave de război - un total de de unități Timp de mulți ani, începând din , flota țării noastre, oamenii și navele sale au suferit pierderi, au fost în continuă pregătire pentru luptă, au luptat împotriva forțelor inamice superioare, dintre care în perioada de intervenție era cea mai puternică flotă britanică la acea vreme Nu s-a pus problema vreo renovare serioasă a părții materiale, a unei revizii îndelungate și, cu atât mai mult, a construcției de noi nave de război Flota și-a epuizat toate proviziile Țara, epuizată de război și de jafurile invadatorilor, nu avea resursele necesare nici măcar pentru a asigura aprovizionarea și repararea curentă a navelor flotei ' Flota Baltică a prezentat o imagine sumbră în acele zile Marinarii bătrâni au numit din păcate portul militar Kronstadt un cimitir de nave Cuirasate, crucișătoare, distrugătoare, vase auxiliare și transporturi cu mecanismele uzate și sparte, lipsite de o cantitate minimă de combustibil, care aveau nevoie de reparații majore, stăteau fără viață la dane Navele flotelor lacustre și fluviale erau aproape în aceeași stare Situația din flota Mării Negre nu era mai bună Unele dintre nave au fost scufundate de marinarii săi revoluționari încă din iunie , pentru a nu fi date imperialiștilor germani, cealaltă parte a fost capturată de Gărzile Albe și, după fuga lor din Crimeea, au fost duse în porturi străine În nord și în Pacific, navele flotei noastre au fost fie luate, fie distruse de invadatorii anglo-americani Constatând loviturile grele care au primit marinei, pierderea unui număr mare de nave, porturi, baze și personal, M V Frunze a caracterizat starea flotei la acea vreme astfel: „În concluzie, aceasta însemna că nu avem un flota " Partidul Bolșevic a trezit oamenii muncitori la restabilirea economiei naționale Principalele forțe și mijloace ale țării au fost îndreptate spre rezolvarea acestei sarcini prioritare În același timp, a fost necesară transferarea armatei și marinei într-o poziție pașnică și reorganizarea acestora Ținând cont de marea importanță a flotei pentru protejarea frontierelor maritime ale statului sovietic, partidul lui Lenin-Stalin a pus în fața poporului sarcina de a restaura flota în cel mai scurt timp posibil, pregătindu-l pentru luptă Partidul Bolșevic a lansat o cantitate enormă de lucrări pentru a restabili Marina Era necesar să se asigure flotei cadre dedicate cauzei partidului Lenin-Stalin, să pună ordine și să repare navele, să organizeze organizarea serviciului și să întărească disciplina militară, să extindă pregătirea și educația tinerilor marinari În anii războiului civil și intervenției, mulți marinari revoluționari au murit în luptă Reaprovizionarea flotei a fost efectuată la început doar pe bază voluntară Străini puterii sovietice, oameni instabili din punct de vedere moral se scurgeau uneori pe nave Organizațiile de partid ale flotei au fost slăbite nu numai de pierderile suferite de flotă în timpul războiului civil, ci și de faptul că mulți marinari comuniști au fost trimiși de partid pentru a întări unitățile Armatei Roșii, precum și pentru a transporta diferite sarcini guvernamentale și de partid Pentru restabilirea Marinei au fost necesare măsuri decisive Și Partidul Bolșevic la Congresul al X-lea, în martie , a adoptat următoarea decizie: „Congresul consideră că este necesar, în conformitate cu situația generală și cu resursele materiale ale Republicii Sovietice, să se ia măsuri pentru revigorarea și întărirea Marinei Roșii În acest scop este necesar: a) Lucrările privind organizarea Flotei Roșii să se desfășoare în mod programatic, să se introducă o unitate de plan în domeniul aprovizionării flotei cu materiale tehnice, combustibil etc b) Încadrarea de personal a flotei ar trebui să se facă în funcție de vârsta de pescaj, în principal din muncitori din fabrici, avându-se îmbunătățit organizarea instruirii în toate modurile posibile c) Întărirea flotei cu lucrători politici, în primul rând din rândul marinarilor comuniști lucrează în prezent în alte domenii d) Comitetul Central al Partidului să ia măsuri pentru ca RVSR și PUR să efectueze schimbări în organele militare centrale ale republicii * opinii care pot asigura cu adevărat interesele Marinei Roșii „Ch Deciziile celui de-al X-lea Congres al partidului au devenit un program de reconstrucție și consolidare a marinei noastre Sub Direcția Politică a Arminului Roșu, Departamentul Naval a fost format pentru a conduce activitatea politică de partid în flotă Comitetul Central al partidului a propus tuturor comitetelor regionale și provinciale ale PCR (b) „să detașeze la dispoziția Direcției Politice a Armatei Roșii sau a departamentelor politice corespunzătoare ale flotei pe toți comandanții militari comuniști care nu sunt în prezent în Voenflot și lucrând în diverse instituții civile” Marinarii comuniști care s-au întors din armată în marina, împreună cu cei care au rămas pe nave și în unități, au format principalul nucleu de partid, care a condus lupta pentru revigorarea flotei Un număr semnificativ de lucrători politici au fost trimiși în flotă din Armata Roșie Komsomolul leninist-stalinist a oferit asistență activă Partidului în rezolvarea celei mai importante sarcini de asigurare a flotei cu cadre de marinari În primăvara anului *, Uniunea Tineretului Comunist Rus, urmând instrucțiunile partidului, a trimis primii două mii de membri ai Komsomolului în flotă Dintre aceștia, trei sute dintre cei mai instruiți membri ai Komsomolului au fost trimiși la școlile navale Io, acesta a fost doar începutul unei mari afaceri, o chestiune de importanță națională În toamna anului , Komsomolul a trimis încă trei mii de voluntari în flotă Cei mai buni, testați în lucrări practice, activiștii Komsomol energici au mers voluntar la flotă Dând dovadă de inițiativă și perseverență, îndurând cu bucurie dificultățile, tinerii marinari au studiat și au lucrat, au reparat și restaurat antrenamentul și navele de război cu un entuziasm fără precedent În toamna anului au fost efectuate primele manevre pe Marea Baltică, la care au participat nave, restaurate de tineri marinari Komsomol Deci, chiar înainte de adoptarea oficială a patronajului asupra flotei, restaurarea navelor de război, completarea și îmbunătățirea cadrelor de marinari au devenit afacerea nativă a Komsomolului La octombrie , Congresul al V-lea al Uniunii Tineretului Comunist, urmând instrucțiunile lui Lenin și Stalin, a hotărât cu privire la patronajul Komsomolului asupra Flotei Navale În ziua în care Komsomolul și-a asumat patronajul flotei, nava de antrenament Okean a fost redenumită Komsomolets Decizia congresului a găsit cel mai cald răspuns în rândul membrilor Komsomol și al întregii tineri sovietici Până la aniversarea patronajului, în , Komsomolul a trimis încă patru mii de membri Komsomol la nave de război și pentru a studia la școlile navale Mihail Vasilievici Frunze a definit rolul Komsomolului în renașterea marinei după cum urmează: „Mii de reaprovizionare Komsomol, care au format nucleul noii flote, au pus bazele pe baza căreia a devenit posibilă orice activitate creativă ulterioară Rezultatele sale sunt evidente: Republica Sovietică are deja o flotă Flota Roșie avea nevoie de sprijinul larg al întregului popor ' VKP(b) în rezoluțiile și deciziile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central Partea I Gosnolitizdzt, p » Armata Roșie a oferit, de asemenea, reaprovizionare masivă flotei În primăvara anului , școlile detașamentelor de instrucție erau ocupate în principal de Armata Roșie (Rsd ) - Pentru a organiza acest sprijin la nivel național, în ianuarie , prin hotărâre a partidului, a avut loc „Săptămâna Flotei Roșii” Organizațiile Komsomol au participat cel mai activ la aceasta Au organizat subbotnik-uri, strângeri de fonduri, au făcut deduceri din salarii De exemplu, membrii Komsomol din Petrograd au adunat și au predat Flotei Baltice aproximativ de metri de pânză, de perechi de cizme, de perechi de lenjerie, de lire de săpun, de lire de sare și aproximativ de ruble Marinarii au primit multe cărți și instrumente muzicale de la șefii lor Ca urmare a eforturilor enorme și a muncii dezinteresate a poporului sovietic, condus de Partidul Bolșevic, țara noastră a vindecat rapid răni grave și a restabilit economia națională distrusă de războaie lungi Restaurarea industriei socialiste, eliminarea consecințelor războiului au creat condițiile pentru renașterea marinei sovietice În jurământul istoric depus în numele partidului la cel de-al doilea Congres al Sovietelor din URSS, tovarășul Stalin a spus: „Lenin ne-a subliniat de mai multe ori că întărirea Armatei Roșii și îmbunătățirea stării acesteia este una dintre sarcinile cele mai importante ale partidului nostru Să jurăm, tovarăși, că nu vom cruța niciun efort pentru a ne întări Armata Roșie , Flota noastră Roșie!” unu Partidul nostru, sub conducerea tovarășului Stalin, a îndeplinit și continuă să îndeplinească acest jurământ cu onoare Marina a renăscut Până la sfârșitul anului , el reprezenta deja o forță considerabilă Au fost puse în funcțiune cuirasatul „Marat”, crucișătoarele „Aurora”, „Comintern”, o serie de distrugătoare și alte nave În , navele Flotei Baltice - crucișătorul "Aurora" și nava de antrenament "Komsomolets" - au efectuat o călătorie străină pe distanță lungă de-a lungul rutei aprobate de M V Frunze: Kronstadt - Bergen - Murmansk - Arhangelsk - Kronstadt Aceasta a fost prima dată când navele Flotei Baltice au intrat în ocean după mai bine de un deceniu de pauză În același , nava de mesagerie „Vorovsky” a făcut tranziția de la Arhangelsk la Vladivostok pe ruta maritimă de sud, rotunjind Europa și Asia Distrugătorii Flotei Mării Negre Nezamozhnik și Petrovsky au mers la Napoli în Acestea au fost primele călătorii în străinătate ale navelor marinei sovietice Până la începutul campaniei din , flota a fost completată cu nave noi De mare importanță pentru flota baltică a fost campania desfășurată în sub conducerea lui M V Frunze, comisarul poporului pentru afaceri militare și navale Pentru prima dată în anii puterii sovietice, aproape întreaga flotă a participat la călătorie Ca urmare a reformei forțelor armate ale URSS ( - ), Marina a devenit mai puternică din punct de vedere organizațional Au fost create noi instituții de învățământ naval, care pregătesc flota pentru personalul de comandă, inginerie și politică În aceeași perioadă, au fost elaborate carte și instrucțiuni, care au reflectat experiența Primului Război Mondial și a Războiului Civil Cu toate acestea, dotarea tehnică a Marinei în această perioadă era încă extrem de slabă Iar acest grav neajuns ar putea fi eliminat doar prin eliminarea înapoierii tehnico-economice a țării „În decembrie s-a deschis Congresul al XIV-lea al Partidului În raportul politic al Comitetului Central, Stalin a pictat o imagine vie a creșterii puterii politice și economice a Uniunii Sovietice Totuși, a spus Stalin, nu putem fi mulțumiți de aceste succese, pentru că țara noastră continuă să fie înapoiată, agrară Pentru a oferi economic • I V Staliy, Opere, vol , p , Pentru a crea baza economică necesară victoriei socialismului, țara noastră trebuie să fie transformată dintr-o țară agrară într-o țară industrială Congresul al -lea a aprobat ca sarcină principală a partidului realizarea industrializării socialiste, lupta pentru victoria socialismului în URSS Raportul tovarășului Stalin la Congresul al XIV-lea și hotărârile acestui congres au fost un program de acțiune pentru întregul popor sovietic în lupta pentru industrializarea țării, pentru edificarea socialismului în țara noastră Implementarea deciziilor istorice ale Congresului al XIV-lea al Partidului a avut un impact uriaș asupra dezvoltării și întăririi ulterioare a Marinei Într-adevăr, pentru a crea o flotă puternică dotată cu tehnologie modernă, a fost necesară în primul rând reechiparea instalațiilor de construcții navale și mașini existente cu tehnologie de ultimă oră, a fost necesar să se creeze noi ramuri de industrie, să se construiască un număr de noi fabrici, fără de care era imposibil să se ridice puterea de luptă a flotei Modernizarea, și cu atât mai mult construcția de noi nave, nu putea fi realizată decât cu o industrie foarte dezvoltată, cu o puternică industrii metalurgice, electrice și optic-mecanice Toate acestea nu puteau fi realizate decât prin industrializarea socialistă a țării În mai , un prieten și aliat al marelui Stalin, S M Kirov, a sosit pe navele de război ale Flotei Baltice A luat parte la o mare campanie de marinari baltici, s-a familiarizat în cel mai detaliat cu antrenamentul și viața lor de luptă S M Kirov a vizitat în mod repetat nave, unități și baze, precum și șantiere navale și șantiere navale Întotdeauna a acordat o atenție deosebită implementării planului de construcție stalinist Forțele navale, în care industria din Leningrad a jucat un rol foarte important Pentru serviciile remarcabile aduse Patriei în legătură cu cea de-a zecea aniversare a Armatei și Marinei Sovietice, guvernul sovietic a acordat una dintre principalele flote - Baltica - Ordinul Steag Roșu A fost o recompensă nu numai pentru lupta eroică din timpul războiului civil, ci și pentru marea muncă pe care o făcuseră balticii pentru refacerea flotei Succesele semnificative în economia națională au făcut posibilă extinderea construcției de noi nave de război La începutul anului , în prezența lui S M Kirov și K E Voroshilov, au fost așezate primele nave sovietice la șantierele navale din Leningrad - submarine, nave de patrulare etc Până în , restaurarea Marinei a fost finalizată A început perioada reconstrucției sale tehnice În , flota a primit nave noi, inclusiv torpiloare În același an, au intrat în funcțiune mai multe submarine proiectate de ingineri sovietici și construite la fabricile sovietice a fost un an semnificativ pentru Marina În iulie a acestui an, Stalin și tovarășii săi de arme K E Voroshilov și G K Ordzhonikidze au vizitat flota Mării Negre Tovarășul Stalin a plecat la mare cu crucișătorul Chervoya Ukraina Fiind la bordul crucișătorului, Iosif Vissarionovici l-a urmărit îndeaproape • Iosif Vissarionovici Stalin Scurtă biografie, pp - cursul exercițiului, la care au participat distrugătoare, submarine, torpiloare și avioane Constatând „atacul” deosebit de reușit al crucișatorului unuia dintre submarine, tovarășul Stalin a dorit imediat să știe cine era comandantul navei Când barca a ieșit la suprafață, personalul său a anunțat recunoștință în numele tovarășului Voroșilov, comisarul poporului al apărării Ieșind din navă, tovarășul Stalin, în intrarea sa în jurnalul istoric al crucișătorului „Chervona Ucraina”, a lăudat priceperea Marinei Roșii și a comandanților și, astfel, toată munca partidului în pregătirea și educarea marinarilor Intrarea spunea: „Eram pe crucișătorul Chervona Ucraina Am participat la o seară de spectacole de amatori Impresie generală: oameni minunați, viteji, camarazi cultivați, gata să facă orice de dragul cauzei noastre comune Este o plăcere să am de-a face cu asemenea camarazi Este frumos să lupți cu dușmanii din rândurile unor astfel de luptători Cu asemenea camarazi, întreaga lume a exploatatorilor și a asupritorilor poate fi învinsă Vă doresc succes, prieteni din Chervova Ukraina! I Stalin" La conducerea tovarășului Stalin, vasul de luptă Sevastopol și crucișătorul Krasny Krym au fost trimise din Marea Baltică în Marea Neagră pentru a întări flota Mării Negre în ianuarie Călătoria acestor nave în jurul Europei, realizată în timpul furtunilor de iarnă, a demonstrat încă o dată lumii priceperea marinarilor sovietici și marea navigabilitate a navelor noastre Îndeplinirea cu succes a planurilor staliniste pe cinci ani, creșterea tuturor ramurilor industriei socialiste și dezvoltarea construcțiilor navale sovietice au permis partidului nostru să întărească capacitatea de apărare a URSS În fiecare an, forțele armate ale Uniunii Sovietice au crescut și s-au întărit Descriind principalele sarcini ale primului plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale a URSS, tovarășul Stalin a subliniat: „În sfârșit, sarcina planului cincinal a fost de a crea în țară toate premisele tehnice și economice necesare pentru ridicarea la maximum a capacității de apărare a țării, făcând posibilă organizarea unei respingeri decisive tuturor și oricăror încercări de intervenție militară din afară, toate și orice tentative de atac militar din exterior” Avantajele sistemului socialist sovietic au făcut posibilă extinderea construcției Marinei la o scară atât de mare și într-un ritm care era de neconceput înainte de revoluție Concomitent cu restaurarea și construcția navelor, a început pregătirea personalului de comandă a flotei în instituțiile de învățământ naval Ofițerii flotei au trecut prin școala de educație bolșevică și au stăpânit serios cunoștințele militare Partidul Bolșevic a educat și temperat cadrele flotei, pregătindu-le pentru procesele severe care urmau Flotele din Marea Baltică și Marea Neagră au fost întărite și completate cu nave noi Sub conducerea tovarășului Stalin, în a fost creată Flota Pacificului În , după punerea în funcțiune a Canalului Marea Albă-Baltică, a fost creată Flota de Nord În mai , submarinele și alte nave au părăsit Kronstadt spre Marea Albă Ei au fost întâmpinați la Belomorsk de tovarășul Stalin și de tovarășii săi de arme S M Kirov și K E Voroșilov Inspectați cu atenție şi I V Stzlpp Op v p * J Stalin, Questions of Leninism, mai sus U-e str ZoE in spate tulburând navele Iosif Vissarionovici a pus sarcina marinarilor noii flote să stăpânească Teatrul Maritim de Nord Tovarășul Stalin a vorbit despre enorma importanță economică și strategică a rutelor maritime nordice, despre necesitatea protecției vigilente a bogățiilor incalculabile ale Peninsulei Kola Vorbind cu marinarii, Iosif Vissarionovici a aprofundat în cele mai mici detalii ale serviciului, vieții și modului lor de viață Examinând unul dintre submarine - „D- ”, - tovarășul Stalin a vizitat toate compartimentele, a examinat echipamentele militare, mecanismele Intrând în bucătărie, examină vasele, cisternele și se întrebă despre calitatea și cantitatea alimentelor După ce a examinat navele, tovarășul Stalin, împreună cu tovarășii Voroșilov și Kirov, a vizitat țărm - unde era planificată crearea unei baze pentru noua flotă Locul bazei flotei a fost ales personal de tovarășul Stalin În amintirea acestui fapt, o placă memorială cu un basorelief al lui I V Stalin se ridică acum pe o stâncă de granit deasupra golfului Ekaterininskaya Pe ea este inscripția: „Aici era pe iulie , fondatorul și creatorul Flotei de Nord, marele Stalin” Partidul Bolșevic și guvernul sovietic au urmărit dezvoltarea marinei sovietice cu îngrijorare neclintită Liderii de partid și de guvern au vizitat adesea nave, unități și baze ale flotei În mai , tovarășul Molotov a vizitat nave și unități ale Flotei Mării Negre A vizitat submarinul M- , crucișătorul Krasny Kavkaz, torpiloarele și bateriile de apărare de coastă După ce a vizitat crucișătorul „Caucazul Roșu”, tovarășul Molotov l-a examinat letal, a vorbit cu marinarii Echipajul crucișătorului l-a ales pe V M Molotov comandant de onoare al primului turn și i-a oferit un model al navei Părăsind crucișătorul, Vyacheslav Mikhailovici a lăsat următoarea intrare în jurnalul istoric al navei: „Salut cu căldură Marinei Roșii, comandanții și lucrătorii politici ai frumoasei nave - crucișătorul Krasny Kavkaz Vom avea atâtea astfel de nave câte avem nevoie noi, Uniunea Sovietică De la voi, tovarăși, se cere să se asigure stăpânirea conștientă a tehnologiei complexe a navei, disciplină și organizare demnă de o țară care construiește socialismul și condusă de Partidul nostru Bolșevic Apoi, la momentul potrivit, vei arăta mai mult de un exemplu de luptă glorioasă și ar trebui să te pregătești cu adevărat pentru asta Ură-te pentru flota noastră roșie în creștere! Marinarii marinei sovietice și-au îmbunătățit din ce în ce mai mult abilitățile În , la invitația guvernului britanic, cuirasatul sovietic „Marat” a mers în Anglia pentru a participa la sărbătorile de încoronare La parada navală au participat nave de război ale aproape tuturor flotelor lumii Echipajul navei de luptă sovietică, în fața publicului, a efectuat o manevră foarte complexă - ancorarea folosind metoda fertoing Cele mai bune echipaje de antrenament naval ale navelor flotei engleze au efectuat acest ma Fertoing - un mod de a sta pe două ancore, în care judecătorul pentru orice poziție este între ancore Această metodă este utilizată acolo unde există fluxuri și reflux puternice Ancorarea prin metoda fertoing necesită o mare precizie, coerență în acțiunile echipajului și servește ca indicator al pregătirii maritime înalte a întregului personal al navei neuro in - minute Marinarii noștri, după ce au finalizat întreaga manevră în de minute, au stârnit admirația participanților la parada navală de pe rada Spithead Puternica industrie socialistă creată după planul lui Stalin a făcut posibil ca partidul și guvernul să întreprindă construcția unei mari flote maritime și oceanice a URSS, pentru transformarea țării noastre într-o putere maritimă puternică Vorbind la prima sesiune a Sovietului Suprem al URSS din , V M Molotov a spus: „ Nu am putut să ne ocupăm cu adevărat de construcția marinei în ultimii ani Atât flotele Baltice, cât și Marea Neagră, precum și flotele de Nord și Pacific au început deja să crească așa cum ar trebui să fie pentru marea putere sovietică Puternicul stat sovietic trebuie să aibă o flotă maritimă și oceanică corespunzătoare intereselor sale, demnă de marea noastră cauză Cu mare entuziasm, poporul sovietic a asumat implementarea acestui program bolșevic Constructorii de nave, muncitorii și inginerii din alte ramuri ale industriei socialiste, care fabricau arme și echipamente tehnice pentru nave, au făcut toate eforturile pentru a întări baza materială și tehnică a flotei De la an la an, un număr tot mai mare de nave au intrat în serviciu În primele două planuri cincinale, am construit aproximativ de nave de război Acesta este de ori numărul navelor construite de Rusia țaristă în deceniul care a precedat Primul Război Mondial În , industria construcțiilor navale a predat Marinei de cinci ori mai multe nave de suprafață (din punct de vedere al deplasării) decât în anul celei mai mari productivități a acestei industrii în al doilea plan cincinal Industria construcțiilor navale a oferit un bun venit demn celui de-al -lea Congres al Partidului, depășind planul din februarie pentru producția de mărfuri În anii celui de-al treilea plan cincinal stalinist, A A Zhdanov a jucat un rol important în crearea unei flote maritime și oceanice puternice A fost membru al Consiliului Militar Principal al Marinei Chiar înainte de această numire, A A Zhdanov, ca secretar al Comitetului Orășenesc Leningrad al Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune, era strâns legat de flotă, în special de Marea Baltică Puternicele construcții navale din Leningrad și alte întreprinderi industriale sub supravegherea directă a lui A A Zhdanov au furnizat flotelor noastre echipamente militare noi și moderne Numărul acestei tehnologii a crescut, iar calitatea s-a îmbunătățit În , A A Zhdanov a vizitat Flota Pacificului și pe una dintre navele acestei flote, distrugătorul Voikov, a lăsat următoarea intrare în jurnalul istoric: „Le doresc personalului e/m” Voikov „sănătate și succes excelent în luptă și pregătire politică pentru a fi în fruntea RKVMF pentru a efectua paza de luptă în apele Orientului Îndepărtat, pentru a fi gata în orice moment să livreze o lovitură de moarte pentru inamic” care a îndrăznit să ridice o labă murdară pe granițele sacre ale Uniunii Sovietice Îți strâng cu fermitate mâinile ” Într-unul dintre discursurile sale, subliniind grija și atenția deosebită pe care tovarășul Stalin o acordă problemelor de construcție navală, A A Zhdanov a spus: „Primul inițiator și inspirator al construirii unei flote mari, Forțele Armate navale ale Uniunii Sovietice, precum și inițiatorul și inspiratorul tuturor faptelor noastre, mari și mici, a tuturor succeselor și victoriilor noastre în rezolvarea sarcinilor construcție socialistă, este tovarășul Stalin” Preocuparea lui Stalin pentru Marina era cotidiană și concretă Vorbind la Congresul XVIII al PCUS (b) din martie camarad Tevosyan, atunci responsabil de industria construcțiilor navale sovietice, a spus: „Nu există un singur proiect pentru o navă, nu există o singură armă, nu există o singură problemă mică sau mare de construire a Marinei care să nu treacă prin mâinile tovarășului Stalin și despre care să nu primim instrucțiuni specifice ” Un inginer proiectant vorbește despre participarea lui Joseph Vissarionovici la discutarea problemelor industriei noastre de construcții navale La o întâlnire, s-a discutat problema momentului pentru marcaj privind proiectarea și construcția navelor mari „Orice ar fi fost vorba - indiferent de calitatea pieselor individuale, fie de grosimea armurii - Iosif Vissarionovici a introdus remarci profesionale, profund adevărate După fiecare remarcă, a întrebat în detaliu despre subiectul care îl interesează, a consultat, a ascultat cu atenție părerile celorlalți Parcă gândea cu voce tare, nu-și impunea părerea nimănui, nu prejudecă nimic Tovarășul Stalin era deosebit de sensibil și atent la toate inovațiile, la orice inițiativă gândită care vizează întărirea puterii marinei sovietice Auzind o nouă propunere, Iosif Vissarionovici s-a însuflețit, a dat din cap aprobator, încurajat, inspirat Această atitudine ne-a inspirat gândirea colectivă ” Discutând întrebările legate de construirea Marinei, tovarășul Stalin și-a arătat amploarea inerentă a perspectivei sale Privind desene proiectele viitoarelor nave, el s-a gândit în mod constant și s-a preocupat nu numai de cei care vor naviga pe aceste nave, ci și de constructorii acestor nave, stahanoviștii industriei construcțiilor navale La aceeași conferință, tovarășul Stalin a făcut o serie de observații despre sistemul de salarizare al muncitorilor din construcții, despre rolul și locul lor în producție Tovarășul Stalin a spus: „La urma urmei, nu este doar un plan bun Constructorul de nave trebuie să știe că munca lui stahanovită nu va fi în zadar, ci va fi bine și pe merit apreciată Această instrucțiune a tovarășului Stalin a dat rezultate pozitive în implementarea planului de construcție navală În fața ochilor tovarășului Stalin, navele s-au ridicat, nu numai că erau deja lansate, ci și cu echipaj Cuirasatul este o chestiune foarte complexă, care necesită multă pregătire, nu doar teoretică, ci și practică Lăsați comandantul să învețe mai întâi cum să gestioneze nave cu un tonaj mai mic, să câștige experiență și întărire, apoi va fi posibil să completeze echipajele cuirasate de la astfel de oameni Fost comandant subordonat al Flotei Pacificului, adjunct al Sovietului Suprem al URSS de prima convocare, tovarăș Berdnikov, în memoriile sale despre întâlnirea delegației comandanților juniori ai Flotei Pacificului cu liderii partidului și guvernului din decembrie , a spus: Și cu şi Bucovina au fost reunite oficial cu URSS, dar nici acolo nu existau încă trupe sovietice capabile să ţină linia La mijlocul lunii iunie au intrat trupele sovietice „Notele lui Günther pentru memoria din martie ”, „Cartea albă”, MAE Suedia Stockholm, - pagina La acea vreme un membru al guvernului francez Anne de Kerril ns, De Gaulle este un dictator Montreal, p - - - ! a băut în Estonia, Letonia, Lituania La iunie a aceluiași an, trupele sovietice au intrat în Bucovina și Moldova, care a fost smulsă de România din URSS după Revoluția din octombrie Astfel, s-a finalizat formarea frontului „estic” de la Marea Baltică la Marea Neagră împotriva agresiunii lui Hitler Cercurile conducătoare anglo-franceze, care au continuat să mustre URSS ca agresor din cauza creării unui front „estic”, se pare că nu și-au dat seama că apariția unui front „estic” a însemnat o schimbare radicală în desfășurarea războiului - împotriva tiraniei lui Hitler - în favoarea victoriei democrației Soții Okin au înțeles că nu era vorba de încălcarea sau neîncălcarea drepturilor naționale ale Finlandei, Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Poloniei, ci de a împiedica transformarea acestor țări într-o colonie lipsită de drepturi a Germaniei naziste prin organizarea unei victorii asupra naziștilor Ei nu au înțeles că este vorba de a crea o barieră în calea înaintării trupelor germane în toate zonele unde era posibil stabiliți o apărare strânsă și apoi treceți la contraofensivă să spulbere trupele naziste și să creeze astfel posibilitatea dezvoltării libere a acestor țări Nu au înțeles că nu există alte modalități de a învinge agresiunea lui Hitler A făcut guvernul britanic ceea ce trebuie să-și desfășoare trupele în timpul războiului din Egipt, în ciuda protestelor egiptenilor și chiar a rezistenței unor elemente din Egipt? Sigur corect! Acesta a fost cel mai important mijloc de a bloca calea agresiunii hitleriste către Canalul Suez, de a proteja Egiptul de încercările lui Hitler, de a organiza o victorie asupra lui Hitler și de a preveni astfel Egiptul să devină o colonie hitlerită Doar dușmanii democrației sau nebunii pot pretinde că acțiunile guvernului britanic în acest caz au reprezentat agresiune A avut dreptate guvernul Statelor Unite ale Americii în a-și debarca trupele la Casablanca, în ciuda protestelor marocanilor și a opoziției militare directe din partea guvernului Petain din Franța, a cărui autoritate s-a extins la Maroc? Sigur corect! Acesta a fost cel mai serios mijloc de a crea o bază de contracarare a agresiunii germane în imediata apropiere a Europei de Vest, de a organiza o victorie asupra trupelor naziste și de a crea astfel posibilitatea eliberării Franței de opresiunea colonială nazistă Doar dușmanii democrației sau nebunii puteau considera aceste acțiuni ale trupelor americane drept agresiune Dar același lucru trebuie spus despre acțiunile guvernului sovietic, care a organizat până în vara anului un front „estic” împotriva agresiunii hitleriste și și-a desfășurat trupele cât mai departe de vest de Leningrad, Moscova și Kiev Aceasta a fost singura modalitate de a bloca drumul către înaintarea nestingherită a trupelor germane spre Est, de a crea o apărare puternică, iar apoi de a trece la contraofensivă pentru a învinge armata nazistă împreună cu aliații și a preveni astfel transformarea păcii -tarile iubitoare ale Europei, printre care Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Pelin, intr-o colonie nazista Doar dușmanii democrației sau nebunii puteau califica acțiunile guvernului sovietic drept agresiune Dar de aici rezultă că Chamberlain, Daladier și anturajul lor, care au calificat politica guvernului sovietic drept agresiune și au organizat excluderea Uniunii Sovietice din Liga Națiunilor, s-au comportat ca niște dușmani ai democrației sau ca niște nebuni De aici rezultă, în continuare, că actualii calomniatori și falsificatori ai istoriei, care lucrează în comună cu anul Benin și Bido, și care califică crearea unui front „estic” împotriva lui Hitler drept agresiune, se comportă ca niște dușmani ai democrației sau ca niște nebuni Ce s-ar fi întâmplat dacă URSS nu ar fi creat un front „estic” înainte de atacul german – mult la vest de vechile granițe ale URSS, dacă acest front nu ar fi trecut de-a lungul Vyborg-Kaunas-Bialystok-Brest-Lvov linie, dar de-a lungul vechii granițe Leningrad - Narva - Minsk - Kiev? Acest lucru ar permite trupelor lui Hitler să câștige sute de kilometri de spațiu, aducând frontul german mai aproape de Leningrad - Moscova - Minsk - Kiev cu - de kilometri, ar accelera serios înaintarea germanilor în adâncul URSS, ar grăbi căderea Kievul și Ucraina, ar duce la capturarea Moscovei de către germani, ar duce la capturarea Leningradului de către forțele combinate ale germanilor și finlandezilor și ar forța URSS să treacă la o apărare pe termen lung, care ar da Germanii au posibilitatea de a elibera cincizeci de divizii în est pentru a ateriza pe Insulele Engleze și pentru a consolida frontul germano-italian în zona Egiptului Este probabil că guvernul britanic ar fi trebuit să evacueze în Canada, iar Egiptul și Canalul Suez ar fi ajuns sub stăpânirea lui Hitler Dar asta nu este tot URSS ar fi obligată să-și transfere majoritatea trupelor de la granița cu Manciuria pe frontul „estic” pentru a-și întări apărarea, iar acest lucru ar permite japonezilor să elibereze până la de divizii în Manciuria și să le trimită împotriva Chinei, împotriva Filipinelor, împotriva Asiei de Sud-Est în general, în cele din urmă împotriva forțelor armate americane din Orientul Îndepărtat Toate acestea ar fi dus la faptul că războiul ar fi prelungit cel puțin încă doi ani, iar al Doilea Război Mondial s-ar fi încheiat nu în , ci în sau puțin mai târziu Așa a fost cazul în cazul frontului „est” Între timp, evenimentele din Occident își luau cursul În aprilie , germanii au ocupat Danemarca și Norvegia La mijlocul lunii mai, trupele germane au invadat Olanda Belgia și Luxemburg Pe mai, germanii au ajuns la Canal și au tăiat aliații din Flandra La sfârșitul lunii mai, trupele britanice au evacuat Dunkerque, au părăsit Franța și s-au îndreptat spre Anglia În miezul nopții, Parisul a căzut Pe iunie, Franța a capitulat în fața Germaniei În acest fel, Hitler a călcat în picioare fiecare și fiecare declarație de neagresiune față de Franța și Anglia A fost un eșec total al politicii de liniște, al politicii de abandonare a securității colective, al politicii de izolare a URSS A devenit clar că prin izolarea URSS, Franța și Anglia au învins frontul unit al țărilor iubitoare de libertate, s-au slăbit și s-au trezit izolați * * * LITERATURĂ V I Len și eu Bolșevicii trebuie să preia puterea, Soya, vol , V I Leip p Marxism și răscoală, Opere t V I Leya în Scrisoare către președintele Comitetului regional al armatei, „lucrători ai marinei din Finlanda Op t V I Levy v Criza este coaptă, Opere, vol V I Lenin Scrisoare către Comitetul Central MK, PC și membri ai sovieticilor din Sankt Petersburg și Moscova, bolșevicii Op t V I Lenpya Sfaturi din exterior Lucrări, vol V I Leyami Scrisoare către tovarășii bolșevici care participă la Congresul Oblaet-Aom al Sovietelor din Regiunea de Nord, Lucrări vol S V I Lennv, Ședința Comitetului Central al RSDLP din octombrie ( ) < Soch, vol V I L e i v Şedinţa Comitetului Central al RSDLP octombrie ( ), ora ' Lucrări vol V I Leyapya, Scrisoare către membrii Partidului Bolșevic Op t eu! V I Len yan Scrisoare către Comitetul Central al RSDLP Lucrări, vol V I Lenin Scrisoare către membrii Comitetului Central Op t V I Lenin, Convorbire cu Helsingfors prin fir direct la octombrie, octombrie , Soch , vol V I Lenny, Radioul Consiliului Comisarilor Poporului octombrie ( noiembrie), , Op vol V I Lei Ya, Discurs la Primul Congres All-Rusian al Marinei din noiembrie ( decembrie), Soch , Vol V I Len şi cu mine, Despre istoria chestiunii unei lumi nefericite, Soch , vol V I Levin, Patria Socialistă este în pericol! Lucrări, vol V I Leya i Supliment la Decretul Consiliului Comisarilor Poporului: „Patria socialistă este în pericol!”, Op vol V I Lenk i Din motive de afaceri, Soch , vol V I Len la Ya Congresul al VII-lea al RCP ( ) Nart - , , Lucrări vol V I Lenin Numirea lui I V Stalin ca șef al afacerii alimentare din sudul Rusiei Op v V I Leni şi Telegramă către I V Stalin, Opere, vol V I Leni i, Schimb de telegrame cu I V Stalin, Opere vol V I Lenin Convorbire cu I V Stalin prin fir direct la iulie ( Op vol V I Leni şi Tovarnai Rabochne! Mergem la ultima bătălie decisivă, Sech , vol V I Leni si Scrisoare către muncitorii americani, lucrări, vol V I Lenin Salutări din partea Armatei Roșii la capturarea Kazanului, Lucrări, vol V I Lenny, Telegramă către V V Kuibyshev Op t V I Lepi k Scrisoare către oamenii din Armata Roșie care au participat la capturarea Kazanului, Lucrări vol V I Leikya, VI Congresul Extraordinar Pantorusesc al Sovietelor Muncitorilor, Țăranilor, Cazacilor și Deputaților Armatei Roșii - noiembrie , Soch , vol V I Leniv, Întâlnirea lucrătorilor de partid la Moscova la noiembrie , Lucrări vol V I Lenin, Discurs la conferința de lucru a districtului Presnensky din decembrie , Op vol V I Lemin Telegramă către I V Stalin și F E Dzerzhinsky, Soch , vol V I Lenny, VIII Congres al RCHI(b), - martie , Soch , vol V I Lenin, Scrisoare către muncitorii din Petrograd privind asistența Frontului de Est, Soch , vol V I Lemin, Tezele Comitetului Central al PCR (b) în legătură cu situaţia de pe Frontul de Est, Lucrări vol V I Lenin, Telegramă către I V Stalin, mai , Opere, vol V I L s i kp Telegramă către I V Stalin din mai , Soch , vol V I Levin, Telegramă către I V Stalin iunie , Op vol V I Lenny, Proiect de decret al Comitetului Central al PCR (b) pe frontul de la Petrograd, op vol V IG Lenin, Telegramă către I V Stalin iunie , Op vol V I Lenny, Toată lumea să lupte cu Denikin! (Scrisoarea Comitetului Central al PCR (bolșevici) către organizațiile partidului), Soch , vol V I Leni și, Răspuns la întrebările unui jurnalist american Lucrări, vol V I Leni i, Scrisoare către muncitori și țărani despre victoria asupra lui Kolchak, Soch , vol V I Lenny Lucrătorilor Armatei Roșii din Petrograd Lucrări, vol V I Lei și i Pentru colegii soldați ai Armatei Roșii Lucrări, vol V I Lenin, Discurs adresat studenților Universității Sverdlovsk, cu privirea la * V I cunoasterea popoarelor V I Op t V I OTPR - organiza- V V W <New York V B LA V față octombrie , Lucrări, vol Lenin, Raport la Congresul al II-lea al Rusiei Estului Comunist noiembrie , Lucrări, vol Leni și, a VIII-a Conferință All-Rusian a PCR (b) - decembrie Lenin, Scrisoare către muncitorii și țăranii din Ucraina privind victoriile asupra lui Denikin Lucrări, vol I Lenin, Telegramă către JV Stalin februarie, Opere, vol I Lepin, Telegramă către IV Stalin februarie, Opere, vol I Len et Răspuns la întrebările corespondentului ziarelor americane Evenlng Journal, Soch , vol I Lepin, Schimb de telegrame cu I V Stalin la februarie Opere, vol I Lemin, Telegramă către domnul K Ordzhonikidze, Opere, vol I Lenin, Discurs la o ședință comună a Comitetului executiv central al Rusiei, a Sovietului de muncitori, țărani și deputați ai Armatei Roșii, a sindicatelor și a comitetelor de fabrică din mai , Soch , vol Mesaj telefonic către I V Stalin la iulie, acoperiș, , P Soch Telegramă către I V Stalin pe iulie Lucrări, vol Telegramă către I V Stalin pe august Lucrări, vol Telegramă către I V Stalin pe august Lucrări Telegramă către I V Stalin pe august , Op Telegramă către I V Stalin din octombrie , Op Telegramă către I V Stalin din noiembrie Op v V şi l e și n i V şi l e k i n, V şi l e n p i V şi l e și p n, c și l e și II i V I Leni și, Lucrări, vol V I L e i p, V I Lenin, V I Lepi, lui I V Stalin, Opere vol V I Lei si i Lucrări, vol " "- Lucrări, vol Op , vol Lucrări Vol B II Lei mon, În Consiliul Militar Revoluţionar al Republicii din martie Op vol V I Lekki Telegrama către Consiliul Militar Revoluționar al Frontului Caucazian din martie Op vol V I Leni n Telegrama G K Ordzhokikilch „ mai Lucrări v V I Lenny, Telegramă către M V Frunze octombrie Opere Vol ^ V I Lenin Telegramă către Consiliul Militar Revoluționar al Armatei Mop din octombrie Lucrări, vol V V V în în I L cu ii și și, I L e N și ii I Lenin, I Lenin, I Leni n La Comisariatul Poporului pentru Afaceri Militare aprilie Telegramă către râul Nijni la iunie Op G G Shaumyan iunie Op vol Radiogramă către S G Shaumyan iulie Op vol Telegramă către președintele Sovietului deputaților din Astrakhan pe august Telegramă către Comitetul de Apărare din Petrograd mai V I L cu și și și, V I Lenin, Telegrama către Consiliul Militar Revoluționar X Armin mai , Lucrări v B II Lepin S I Gusev septembrie Op vol AT - LA în II Lenny, Ordinul Adjunctului Comisariatului Poporului pentru Afaceri Militare octombrie Op I Lepin, Către Consiliul Militar Revoluționar al Republicii februarie , Soch , vol I Lenin Telegramă către Consiliul Militar Revoluționar al Frontului Caucazian martie " W V I Lenin Din epoca războiului civil Partizdat, Lenin Vladimir Ilici, Scurt eseu despre viață și muncă Gospolit- V Stalin, Discurs la ședința Comitetului Central din octombrie , Lucrări, vol V Oțel n Discurs la o ședință a Centralului despre problema păcii cu germanii, ianuarie p, Soch , vol V Stal „și n Mesaj telefonic către Comitetul din Sankt Petersburg din Op vol V Stalin Telegramă către Secretariatul Poporului ucrainean ■Tizdat, eu eu RSDLP ( ) eu februarie I Republica februarie , Lucrări, vol S I V Stalin, Notă prin fir direct către Secretariatul Poporului Republica Sovietică Ucraineană februarie , Soch, vol I V Stalin, Nod ucrainean, Soch, vol ^ I V Stalin La poziţia i •» «* afaceri ale naţionalităţilor Soch, vol I V Oţel „ I B Stalin I V Stalin, I B Stal și n I B Stal'in, , Soch, vol Comitet RSDLP (b) sovietic în Caucaz De la Comisariatul Poporului pentru Lenin iulie , Soch , vol Lenin iulie , Op vol Lenin august , Opere, vol Lenin august , Opere, vol în în în în I I I și ianuarie Discurs la o ședință comună a partidului și sovietic I mai I I Scrisoare Scrisoare Scrisoare Scrisoare Telegramă către președintele Comitetului Executiv Central al Rusiei Sverdlov pe august J V Stalin Telegrama către Consiliul Comisarilor Poporului din septembrie , Lucrări, vol $ I V Stalin, Telegramă către Tsaritsyn către comandantul frontului Voroșilov septembrie Soya , Vol I V Stalin pe frontul de sud Convorbire cu un angajat al ziarului Izvestia, Soch , vol II V Stalin Discurs în plenul Consiliului de la Moscova al lui R , S și K D despre starea de lucruri pe Frontul de Sud din octombrie , Soch , vol I V Stalin Despre sudul Rusiei Convorbire cu corespondentul ziarului „Pravda” Op t I V Stalin Lovitură de stat din octombrie ( și octombrie la Petrograd) Soch, vol I V am devenit si eu Scrisoare către V I Lenin de pe Frontul de Est, , Opere Vol I V Stal Pi, Raport către V I Lenin, Soch, vol I V Stalin, organizații din Vyatka la ianuarie , Soch, vol I V Sta l şi n Raportul Comisiei Comitetului Central al Partidului și al Consiliului de Apărare către Lenin despre cauzele căderii Permului în decembrie , Soch , vol JG I V Stalin, Două tabere, Lucrări, vol I V Stalin Rezervele imperialismului, Opere, vol I V Stalin Dintr-un discurs asupra chestiunii militare la Congresul VIII al PCR(b) din martie , Soch, vol PE IV Stalin, imperialismul Soch, vol LA Oţel g, Soch, vol V Steel and V Oţel şi iulie , Soch, vol I V Stalin, Pe frontul de la Petrograd Convorbire cu un corespondent al ziarului Pravda Soch, vol I V Stalin Scrisoare către V I Lenin despre situația de pe frontul de vest și august , Soch, vol I V Stalin, Scrisoare către V I Lenin de pe Frontul de Sud, octombrie , V Stalin Telegramă către V I Lenin octombrie , Soch, vol V Stalia Salutări lui Petrograd de pe frontul de sud, Soch, vol V Stalin, Despre legea marțială în sud, Soch, vol prieten La executarea a de tovarăși din Baku de către agenți ai englezilor Notă prin fir direct către V I Lenin de la Petrograd Telegrama către V I Lenin iunie , Opere Vol Notă pe un fir direct către V I Lenin din Petrograd Soch, vol I I I I V Staliy, Noua campanie a Antantei împotriva Rusiei Soch, g I V Stalin Despre situaţia de pe Frontul de Sud-Vest Conversație cu un angajat al UkrROSTA Soch, vol I V Stalin, Telegramă către V I Lenin iunie , Soch, vol IV Stalin, Despre situaţia de pe frontul polonez Convorbire cu un angajat al ziarului Pravda, Soch, vol I V Stalin, Omul Armatei Roșii, Soch, vol I V Staly Co GKL(b) Soch, vol I V Stalip, G Cum sunt întâlnite trupele roșii Mesaj pentru ziarul sun-?” organizatii de partid Proiect de scrisoare din PC pentru constituirea rezervelor de soia din Republica, Op vol I V Staliy, Trei ani de dictatură proletariană Raport la ședința solemnă a Sovietului de la Baku din noiembrie Son , vol I V Stalin, Situația din Caucaz Convorbire cu un angajat al ziarului Pravda, Soch , vol I V Stalin, Despre problema strategiei și tacticii comunelor rusești, Soch , vol I V Stalin, Discurs ita la ședința solemnă de la Academia Militară din noiembrie (Scurt reportaj de ziar), Soch , vol I V Stalin, Despre bazele leninismului, Opere, vol I V Stalin XIV Congres al PCUS (b) Raportul politic al Comitetului Central, Lucrări, vol I V Stalin Despre tov Kotovsky, Op vol I V Stalin, Reply to S Pokrovsky, Works, vol I V Stalin XV Congres al Partidului Comunist al Bolșevicilor Unisional Raportul politic al Comitetului Central Lucrări, vol JV Stalin, Despre trei trăsături ale Arminului Roșu Lucrări, vol II I V Sta l i i Înscriere în jurnalul de bord al crucișătorului „Chsrvona Ucraina”, Soch , vol I V Stalin, Redacția ziarului Armatei Speciale din Orientul Îndepărtat „Alarma”, Soch , vol I V Stalin, Răspuns către tovarășii fermieri, Soch , vol I V Staln, Raportul politic al Comitetului Central la Congresul al XVI-lea al PCUS(b) iunie , Lucrări, vol JV Stalin, Raport către Congresul al -lea al Partidului despre activitatea Comitetului Central al Partidului Comunist al Bolşevicilor, Probleme de leninism, ed unsprezecelea I V Stalin Discurs la Palatul Kremlinului la absolvirea academicienilor Armatei Roșii, „Problemele leninismului”, nzd unsprezecelea JV Stalin, Raport către cel de-al -lea Congres al Partidului privind activitatea Comitetului Central al Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune, Questions of Leninism, ed unsprezecelea I V Stalin, Discurs la parada Armatei Roșii din noiembrie în Piața Roșie din Moscova Despre Marele Război Patriotic al Uniunii Sovietice Gospolit-izdat, Răspunde tovarăşe Stalin la o scrisoare de la tovarăș Razin Revista „Bolşevic”, , nr Istoria PCUS (b) Curs scurt, Gospolltizdat, Iosif Vissarionovici Stalin, Scurtă biografie, nzd Gospolitizdat, M , K E Voroșilov, Stalin și forțele armate ale URSS Editura Militară, N A Bulganin Stalin și forțele armate sovietice Gospolltizdat V M M o l o tov Raport al Guvernului la Congresul al VII-lea al Sovietelor din URSS la ianuarie , Articole și Discursuri - , Comitetul de Partid al Comitetului Central al Partidului Comunist al Bolșevicilor din întreaga Uniune V M Molotov Discurs la sesiunea de sărbătoare a Sovietului Suprem al URSS Gospoltkzdat M I Kalyanin Despre educația comunistă Discursuri și articole selectate, nzd „Tânăra gardă”, K E Voroshilov, Articole în discurs, Partizdat al NK VKP(b) K E Voroshilov, Raportul Comisarului Poporului pentru Apărare al URSS la a treia-mijlocul a patra sesiune a Sovietului Suprem al URSS a I-a convocare - privind proiectul de lege privind îndatorirea militară universală, august , Gospoligtizdat, K E Voroshilov, XX ani ai Armatei Roșii și ai Marinei Muncitorilor „și Țăranilor”, Politizdat de stat, II A Bulganin, Treizeci de ani ai forțelor armate sovietice (Report la ședința ceremonială de la Teatrul Bolșoi din Moscova din februarie ), M- Gos-politizdat, P N Pospelov La a XXVII-a aniversare de la moartea lui V II Lenin, ♦ bolşevic" nr S M Kirov, Articole și discursuri alese - M Gospolltizdat G K Ordzhonikidze Articole şi discursuri alese - , L , Stat Politizdat M V Frunze, Opere alese Voennzdat, MATERIALE DOCUMENTARE, MANUALE Rezoluția celui de-al VIII-lea Congres al PCR ( ) privind problema comisarului militar VKP\b) în rezoluţiile şi hotărârile congreselor, conferinţelor şi plenurilor Comitetului Central partea I nzd , Politizdat de Stat, Rezoluția Congresului IX al PCR (b) privind trecerea la sistemul de miliție, PCUS (b) în rezoluțiile și hotărârile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central, partea I, nzd , publicată Gospolt, Salutări din partea Congresului IX al RCP (b) al Armatei Roșii și Flotei Roșii a RSFSR VKP(b) în rezoluțiile și deciziile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central, partea , ed Stat * Politizdat, Decretul celui de-al X-lea Congres al PCR (b) privind comisariatul militar, PCUS (b) în hotărârile și hotărârile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central partea I ed , Gospolitizdat Decretul Congresului al XI-lea al PCR (b) privind problema întăririi Armatei Roșii, PCUS (b) în rezoluțiile și hotărârile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central, partea , ed , Gospolitizdat Rezoluția celui de-al XVI-lea Congres al PCUS(b) și raportul Comitetului Central al PCUS(b) VKP(b) în rezoluțiile și deciziile congreselor, conferințelor și plenurilor Comitetului Central, Gospolit-pzdg-t partea a II-a Falsificatorii istoriei (referință istorică), Gospolitpzdat, $ Isteria războiului civil în URSS v Gospolitizdat, A Berezkin Statele Unite sunt un organizator activ și un participant la campania militară împotriva Rusiei Sovietice ( - ), Gospolitizdat, * * * Cuprins De la compilatori J Secțiunea I Arta navală sovietică în perioada intervenției militare străine și a războiului civil în URSS ( - ) I S Yumashev Stalin și marina URSS P G Sofanov Întrebări de istorie a războiului civil și a intervenției militare străine în lucrările lui I V Stalin S F Naida Marinarii flotei baltice în revolta armată din octombrie I Koloskov Statele Unite sunt principalul organizator și participant la intervenția militară împotriva Rusiei sovietice din - R N Mordvinov Crearea flotei sovietice și începutul activităților sale de luptă E S Yung Campania de gheață a flotei baltice în R N Mordvinov și F A Petrov Asistența flotilei Volga pentru trupe Armin sovietic în înfrângerea lui Kolchak S Stolyarsky Din lupta aviației navale de pe Volga și Kama în - I S Shangin Participarea marinarilor la înfrângerea intervenţioniştilor şi a albilor în nordul sovietic ( - ) I S Isakov Deal rosu Operațiunea lui Stalin - iunie f N Zhmakin I Munca de partid și politică pe nave și în unități a Flotei Baltice în timpul apărării Petrogradului în Documente privind operațiunile militare din Marea Baltică S Stavitsky Voli ale Sevastopol* A K Selianichev Flotila Astrakhan-Caspică în apărarea Astrahanului de intervenționiștii britanici și de Gărzile Albe A K Selianichev Secţiunea flotilei Volga-Caspică în înfrângerea intervenţioniştilor britanici şi a Gărzilor Albe din Sud-Est în P D Trainin, F D Petrov Participarea flotilei Niprului la înfrângerea polonezilor albi în N P Lipatov Participarea marinarilor militari la înfrângerea lui Wrangel B A Denisov Mină întinsă pe Marea A Yuisk în ' R N Mordvinov N V Bolşakov Câteva întrebări despre arta navală sovietică în timpul războiului civil din URSS ( - ; ) : Secțiunea P Arta navală sovietică în timpul restaurării populare economie la construirea socialismului în URSS ( - - ) Flotila Amur în lupta împotriva invadatorilor albi chinezi D I Kornienko N N AІn іgrl v Flota sovietică în perioada de restabilire a economiei naționale și în anii primelor planuri quinquenale staliniste ( - ) Crearea Frontului „Estic” Literatură editor tf I Sliml Editor tehnic £ // Sleptsya corector M A Zaalereyaaya GM-YAYU YU Poayyoayo k sech ash І L І Peste " LZ& Temper Li M Dimensiune hârtie* X */i — I S i = , a x Uch -kda x J Pret p k J-t tiograf ia im K k "' chnli ;? Militară LІ mlsterstka Sokma SSR